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EFECTOS VARIOS 



Suministros 



CABLES ELEC. Y EQ. P/GENERAR Y 
DISTRIBUIR ELECTRICIDAD 



TRANSENER S.A. COMPAÑÍA DE 
TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
EN ALTA TENSIÓN 

CONCURSO (DEC. 1600/02 LEY 25551) - 
RER: P.P. N° 1005 

OBJETO: Llámase a Licitación Pública N° 53/05 
para la adquisición de indumentaria para el 
personal de diversas Áreas dependientes de 
este Instituto (choferes, ordenanzas, mucamas, 
personal de mantenimiento, seguridad y vigi- 
lancia, etc.). 

Transener S.A. convoca personas físicas o jurí- 
dicas a presentar ofertas por la siguiente provi- 
sión: 

Transformador de Potencia 500 kV - 300 MVA. 

Consulta de bases: www.transener.com.ar 

e. 27/1 0/2005 N ° 23.282 v. 28/1 0/2005 



TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A. 
LICITACIÓN N°05-053068-AR-Ed1 

OBJETO: Adquisición de escaleras. 

Contratación sujeta al Régimen Compre Traba- 
jo Argentino instituido por la Ley N° 25.551 y por 
el Decreto N ° 1 600/2002 

Monto estimado: $ 980.000,00. 

Valor del pliego: $0.- 

Retiro de pliegos: <http://www.adquira.com/Ar- 
gentina/Publico.jsp> - hasta el 14/1 1/2005 - 16:30 
hs. 

Consulta de pliegos: H.Yrigoyen 1556, Piso 1 ° 
Cap. Fed. hasta el 14/11/2005, 16.30 hs. 

Presentación de ofertas: <http://podium.adquira. 
com/> hasta el 21/1 1/2005 - 12:00 hs. 

e. 27/1 0/2005 N ° 23.294 v. 28/1 0/2005 



BANCO CENTRAL DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA 
COMPULSA DE PRECIOS N° 77/2005 
Expediente N° 100.803/05 

OBJETO: Provisión y colocación de cerra- 
mientos metálicos y trabajos de herrería en 
distintos sectores del Banco. 

Consulta y/o compra de pliegos: Gerencia de 
Contrataciones, Reconquista 266 (8 o Piso, Ofici- 
na 801, Edif. San Martín), Cap. Fed., de 10:00 a 
15:00 hs., hasta el 14/11/05 mediante una nota y/ 
o tarjeta comercial identificatoria. O fotocopia de 
ficha de inscripción de nuestro Registro de pro- 
veedores con la cual obtendrá el 50% de dto. del 
valor del pliego. Los pliegos se abonan en efecti- 
vo o cheque de la empresa, en este caso hasta 
72 hs. hábiles anteriores a la fecha de apertura 
(pueden efectuarse consultas en el sitio del BCRA 
en Internet: www.bcra.gov.ar). 

Valor del pliego: $238.- 

Presentación de las ofertas y apertura de so- 
bres: En el área antes mencionada, hasta el día 
15/11/05, a las 12:00 horas. 

Visita previa: Se llevará a cabo el tercer día há- 
bil bancario anterior a la fecha de apertura en el 
horario de 9.00 a 12.00 horas. Consultas en la 
Subgerenciade Infraestructura, Reconquista 266, 
edif. San Martín 235, 9 o Piso, Of. 905, o a los telé- 
fonos 4348-3834 o 3448-3500 int. 2446. 

e. 26/1 0/2005 N ° 494.474 v. 28/1 0/2005 



nes a jueves de 08.00 a 13.00 hs. y viernes de 
08.00 a 1 2.00 hs., hasta el día anterior a la fecha 
de apertura. 

Valor del pliego: $935,00. 

Lugar de presentación de las ofertas y acto de 
apertura: Avda. Comodoro Py 2055, 2 Piso Of. 1 62, 
Capital Federal. Hasta el día y hora del acto de 
apertura. 

Fecha del acto de apertura: 06 de diciembre de 
2005- 10.00 horas. 

e. 1 8/1 0/2005 N ° 494.577 v. 07/1 1 /2005 



PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA Y 
SERVICIOS SECRETARIA DE 
TRANSPORTE ADMINISTRACIÓN 
GENERAL DE PUERTOS S.E. 
PUERTO BUENOS AIRES 
LICITACIÓN PRIVADA N° 120/2005 

OBJETO: Provisión botiquines, equipos com- 
pletos de bombero, juego de señales OMI., jue- 
go de banderas de señales y publicaciones. 

Retiro y consulta de pliegos: En la Gerencia de 
Abastecimiento, Av. Ing. Huergo 431 , Planta Baja, 
Buenos Aires, en días hábiles de 9 a 15 horas. 

Valor del pliego: $ 12,00 IVA incluido. 

Fecha de apertura y lugar de presentación de 
ofertas: El día 1 4 de noviembre de 2005 a las 1 1 :00 
horas, en la Sala de Aperturas de la Administra- 
ción General de Puertos - Sociedad del Estado, 
Planta Baja de la dirección mencionada. 

e. 27/10/2005 N° 495.209 v. 28/10/2005 



PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 

FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA Y 

SERVICIOS 

SECRETARIA DE TRANSPORTE 

ADMINISTRACIÓN 

GENERAL DE PUERTOS S.E. 

PUERTO BUENOS AIRES 

LICITACIÓN PRIVADA N° 121/2005 

OBJETO: Provisión de siete (7) marcos o cua- 
dros para consultas de cartas marinas. 

Retiro y consulta de pliegos: En la Gerencia de 
Abastecimiento, Av. Ing. Huergo 431 , Planta Baja, 
Buenos Aires, en días hábiles de 9 a 15 horas. 

Valor del pliego: s/costo. 

Fecha de apertura y lugar de presentación de 
ofertas: El día 04 de noviembre de 2005 a las 1 5:30 
horas, en la Sala de Aperturas de la Administra- 
ción General de Puertos - Sociedad del Estado, 
Planta Baja de la dirección mencionada. 

e. 27/1 0/2005 N ° 495.21 v. 28/1 0/2005 



HOSPITAL NACIONAL 

DR. BALDOMERO SOMMER 

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 40/2005 

Expediente: Balodomero Sommer 

371059/2005 

OBJETO: Adquisición de termotanques. 

Clase: Sin Clase 

Modalidad: Sin Modalidad 

Retiro o adquisición de pliegos: Unidad Oficina 
de Compras, Ruta 24, Km. 23.500 B. El Porvenir, 
General Rodríguez Provincia de Buenos. Lunes a 
viernes de 8.30 a 13.00 hs. 

Costo del pliego: Pliego sin valor. 

Consulta de pliegos: Unidad Oficina de Com- 
pras, Ruta 24, Km. 23.500 B. El Porvenir, General 
Rodríguez Provincia de Buenos. Lunes a viernes 
de 8.30 a 13.00 hs. 

Presentación de ofertas: Unidad Oficina de 
Compras, Ruta 24, Km. 23.500 B. El Porvenir, 
General Rodríguez Provincia de Buenos. Hasta 
fecha y hora de apertura. Cierre de ofertas: 04 de 
noviembre de 2005 a las 10.00 horas. 

Acto de apertura: Unidad Oficina de Compras, 
Ruta 24, Km. 23.500 B. El Porvenir, General Ro- 
dríguez Provincia de Buenos - 04 de noviembre 
de 2005 a las 10.00 horas. 

e. 28/1 0/2005 N ° 495.567 v. 28/1 0/2005 



EJERCITO ARGENTINO 
COMANDO LOGISTICO DE MATERIAL 
LICITACIÓN PUBLICA N° 36/2005 
Expediente N° B5 05-1748/5 

OBJETO: Evaluación, recorrida y reparación 
integral deVVCTAM 105. 

Lugar de consulta de pliegos: División Contra- 
taciones, desde el 31/10/05 y hasta la apertura 
en horario de 08.00 a 13.00. 

Lugar de retiro de pliegos: División Contrata- 
ciones, desde el 31/10/05 y hasta la apertura en 
horario de 08.00 a 13.00. 

Valor del pliego: Sin cargo. 

Lugar de presentación de las ofertas: Sevicio 
Administrativo Financiero - 1er. Piso - COLOMA, 
Av. Rolón 1445 - Boulogne Sur Mer, Provincia de 
Buenos Aires. 

Lugar del acto de apertura: Sala de Situación 
Dirección de Abastecimiento - 2do. Piso - COLO- 
MA - Av. Rolón 1 445 - Boulogne Sur Mer - Provin- 
cia de Buenos Aires. 

Fecha de apertura: 18 de noviembre de 2005 - 
12.00 horas. 



NOTA: El Pliego de Bases y Condiciones Parti- 
culares de este procedimiento podrá ser consul- 
tado en el sitio Web de la Oficina Nacional de 
Contrataciones, www.onc.mecon.gov.ar, acce- 
diendo al link Transparencia. 

e. 27/1 0/2005 N ° 495.575 v. 28/1 0/2005 



TRANSBA S.A. EMPRESA DE 
TRANSPORTE DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN 
TRONCAL DE LA PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES 

CONCURSO (DEC. 1600/02 LEY 25551) - 
REF.: P.P. N° 2046 

Transba S.A. convoca personas físicas o jurídi- 
cas a presentar ofertas por la siguiente provisión: 
Relés de distancia y de máxima corriente. 
Consulta de bases: www.transba.com.ar 

e. 27/1 0/2005 N ° 23.283 v. 28/1 0/2005 



ARMADA ARGENTINA 

ESTADO MAYOR GENERAL 

DE LA ARMADA - SIAF - 

DEPARTAMENTO CONTRATACIONES 

LICITACIÓN PUBLICA N° 97/2005 

POR LEY DE OBRAS PUBLICAS 

N° 13.064 

Expediente/s: DGMN,PJO,FG4 N° 409/05 

OBJETO: Adquisición de tablestacas y pan- 
talla posterior en lateral Muelle Bravo - Base 
Naval Puerto Belgrano. 

Consulta de pliegos y venta: Avda. Comodoro 
Py 2055, 2 Piso, Of. 159, Capital Federal, de lu- 
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EJERCITO ARGENTINO 
COMANDO LOGISTICO DE MATERIAL 
LICITACIÓN PUBLICA N° 33/2005 
Expediente N° 05-2043/5 

OBJETO: Adq. de equipos de comunicacio- 
nes P/VCM 113. 

Lugar de consulta de pliegos: División Contra- 
taciones, desde el 31/1 0/05 y hasta la apertura en 
horario de 08.00 a 13.00. 

Lugar de retiro de pliegos: División Contratacio- 
nes, desde el 31/10/05 y hasta la apertura en ho- 
rario de 08.00 a 13.00. 

Valor del pliego: Sin cargo. 

Lugar de presentación de las ofertas: Sevicio 
Administrativo Financiero - 1er. Piso - COLOMA, 
Av. Rolón 1445 - Boulogne Sur Mer, Provincia de 
Buenos Aires. 

Lugar del acto de apertura: Sala de Situación 
Dirección de Abastecimiento - 2do. Piso - COLO- 
MA - Av. Rolón 1 445 - Boulogne Sur Mer - Provin- 
cia de Buenos Aires. 

Fecha de apertura: 18 de noviembre de 2005 - 
09.00 horas. 



NOTA: El Pliego de Bases y Condiciones Parti- 
culares de este procedimiento podrá ser consul- 
tado en el sitio Web de la Oficina Nacional de Con- 
trataciones, www.onc.mecon.gov.ar, accediendo al 
link Transparencia. 

e. 27/1 0/2005 N ° 495.576 v. 28/1 0/2005 



EJERCITO ARGENTINO 
COMANDO LOGISTICO DE MATERIAL 
LICITACIÓN PUBLICA N° 34/2005 
Expediente N° B5 05-2041/5 

OBJETO: Adq. de equipos de repuestos de 
uso general P/VC M 113. 

Lugar de consulta de pliegos: División Contra- 
taciones, desde el 31/1 0/05 y hasta la apertura en 
horario de 08.00 a 13.00. 

Lugar de retiro de pliegos: División Contratacio- 
nes, desde el 31/10/05 y hasta la apertura en ho- 
rario de 08.00 a 13.00. 

Valor del pliego: Sin cargo. 

Lugar de presentación de las ofertas: Sevicio 
Administrativo Financiero - 1er. Piso - COLOMA, 
Av. Rolón 1445 - Boulogne Sur Mer, Provincia de 
Buenos Aires. 

Lugar del acto de apertura: Sala de Situación 
Dirección de Abastecimiento - 2do. Piso - COLO- 
MA - Av. Rolón 1 445 - Boulogne Sur Mer - Provin- 
cia de Buenos Aires. 

Fecha de apertura: 18 de noviembre de 2005 - 
10.00 horas. 



NOTA: El Pliego de Bases y Condiciones Parti- 
culares de este procedimiento podrá ser consul- 
tado en el sitio Web de la Oficina Nacional de Con- 
trataciones, www.onc.mecon.gov.ar, accediendo al 
link Transparencia. 

e. 27/1 0/2005 N ° 495.577 v. 28/1 0/2005 



EJERCITO ARGENTINO 
COMANDO LOGISTICO DE MATERIAL 
LICITACIÓN PUBLICA N° 35/2005 
Expediente N° B5 05-2042/5 

OBJETO: Adq. de equipos conjuntos, subcon- 
juntos y herramental P/VC M 113. 

Lugar de consulta de pliegos: División Contra- 
taciones, desde el 31/1 0/05 y hasta la apertura en 
horario de 08.00 a 13.00. 

Lugar de retiro de pliegos: División Contratacio- 
nes, desde el 31/10/05 y hasta la apertura en ho- 
rario de 08.00 a 13.00. 

Valor del pliego: Sin cargo. 

Lugar de presentación de las ofertas: Sevicio 
Administrativo Financiero - 1er. Piso - COLOMA, 
Av. Rolón 1445 - Boulogne Sur Mer, Provincia de 
Buenos Aires. 

Lugar del acto de apertura: Sala de Situación 
Dirección de Abastecimiento - 2do. Piso - COLO- 
MA - Av. Rolón 1 445 - Boulogne Sur Mer - Provin- 
cia de Buenos Aires. 

Fecha de apertura: 18 de noviembre de 2005 - 
1 1 .00 horas. 



NOTA: El Pliego de Bases y Condiciones Parti- 
culares de este procedimiento podrá ser consul- 
tado en el sitio Web de la Oficina Nacional de Con- 
trataciones, www.onc.mecon.gov.ar, accediendo al 
link Transparencia. 

e. 27/1 0/2005 N ° 495.578 v. 28/1 0/2005 



Acto de apertura: AFIP-DGA - Secc. Adm. y Fin. 
- DIRACO - Av. Colón 760, Piso 4 o - C.R (5000) 
Córdoba. El 04/11/05 a las 10.30 hs. 

e. 28/1 0/2005 N ° 495.91 3 v. 31 /1 0/2005 



BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 
ÁREA COMPRAS Y CONTRATACIONES - 
RECURSOS MATERIALES 
LICITACIÓN PUBLICA N°CDB-478 

OBJETO: Provisión, instalación, ingeniería y 
garantía ampliada de sistemas de CCTV con 
destino a 14 Sucursales del Banco. 

Venta de pliegos: Depto. Compra de Bienes, 
Bmé. Mitre 326, 3er, Piso Local 310 - Capital Fe- 
deral, en el horario de 10 a 15 hs. 

Lugar de presentación de las ofertas: Depto. 
Compra de Bienes, Bmé. Mitre 326, 3er, Piso 
Local 310 - Capital Federal, en el horario de 10 
a 15 hs. 

Lugar y fecha de apertura: Depto. Compra de 
Bienes (Bmé. Mitre 326, 3er, Piso Local 31 - Ca- 
pital Federal) el día 11/11/05 a las 11.00 horas. 

Pliego: $560,00. 

Página en internet: www.bna.com.ar 

e. 28/1 0/2005 N ° 495.581 v. 02/1 1 /2005 



ARMADA ARGENTINA 

ESTADO MAYOR GENERAL 

DE LA ARMADA - SIAF - 

DEPARTAMENTO CONTRATACIONES 

LICITACIÓN PUBLICA N° 103/2005 

POR LEY DE OBRAS PUBLICAS N° 

13.064 

Expediente/s: DGMN, PJO, FG4 N° 426/05 

OBJETO: Adquisición de válvulas para la red 
de a bordo de fuera de máquinas del Buque 
Escuela Fragata A.R.A. «Libertad". 

Consulta de pliegos y venta: Avda. Comodoro 
Py 2055, 2 Piso, Of. 159, Capital Federal, de lu- 
nes a jueves de 08.00 a 13.00 hs. y viernes de 
08.00 a 1 2.00 hs., hasta el día anterior a la fecha 
de apertura. 

Valor del pliego: $21 8,00. 

Lugar de presentación de las ofertas y acto de 
apertura: Avda. Comodoro Py 2055, 2 Piso Of. 1 62, 
Capital Federal. Hasta el día y hora del acto de 
apertura. 

Fecha del acto de apertura: 09 de noviembre 
de 2005- 10.00 horas. 

e. 27/1 0/2005 N ° 495.604 v. 28/1 0/2005 



MINISTERIO DE ECONOMIAY 

PRODUCCIÓN 

AFIP-DGA DIRECCIÓN REGIONAL 

ADUANERA 

CÓRDOBA 

LICITACIÓN PUBLICA N°18/2005 

Expediente N° 255929/05 

OBJETO: Adquisición de montacargas con 
destino a la Dirección Regional Aduanera Cór- 
doba. 

Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Retiro o adquisición de pliegos: AFIP-DGA - 
Secc. Adm. y Fin. - DIRACO - Av. Colón 760, Piso 
4 o - C.R (5000) Córdoba. Todos los días hábiles 
de 07.30 hs. a 13.00 hs. y el 04/11/05 hasta las 
10.00 hs. 

Costo del pliego: Sin costo. 

Consulta de pliegos: AFIP-DGA - Secc. Adm. y 
Fin. - DIRACO - Av. Colón 760, Piso 4 o - C.R 
(5000) Córdoba. Todos los días hábiles de 07.30 
hs. a 13.00 hs. y el 04/1 1/05 hasta las 10.00 hs. 

Presentación de ofertas: AFIP-DGA - Secc. 
Adm. y Fin. - DIRACO - Av. Colón 760, Piso 4 o - 
C.P. (5000) Córdoba. Todos los días hábiles de 
07.30 hs. a 13.00 hs. y el 04/11/05 hasta las 
10.30 hs. 



EMBARCACIONES, LANCHAS, PONTONES 
Y MUELLES FLOTANTES 



ARMADA ARGENTINA 
ESTADO MAYOR GENERAL 
DE LA ARMADA - SIAF - 
DEPARTAMENTO CONTRATACIONES 
LICITACIÓN PUBLICA N° 347/2005 
Expediente/s: DGMN, PJO, FG4 
N° 325/05 

OBJETO: Adquisición de balsas salvavidas 
autoinflables para tripulantes de unidades de 
superficie. 

Consulta de pliegos y venta: Avda. Comodoro 
Py 2055, 2 Piso, Of. 159, Capital Federal, de lu- 
nes a jueves de 08.00 a 13.00 hs. y viernes de 
08.00 a 1 2.00 hs., hasta el día anterior a la fecha 
de apertura. 

Valor del pliego: $ 50,00. 

Lugar de presentación de las ofertas y acto de 
apertura: Avda. Comodoro Py 2055, 2 Piso Of. 1 62, 
Capital Federal. Hasta el día y hora del acto de 
apertura. 

Fecha del acto de apertura: 08 de noviembre 
de 2005- 10.00 horas. 

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
de este procedimiento podrá ser obtenido con el 
fin de presentarse a cotizar o consultado en el si- 
tio Web de la Oficina Nacional de Contrataciones, 
www.onc.mecon.gov.ar, accediendo al LinkTrans- 
parencia. 

e. 28/1 0/2005 N ° 495.605 v. 31/1 0/2005 



EQ. PROC. AUTOMÁTICO DE DATOS, 
SOFT, SUM. Y EQ. DE APOYO 



ARMADA ARGENTINA 
ESTADO MAYOR GENERAL 
DE LA ARMADA - SIAF - 
DEPARTAMENTO CONTRATACIONES 
LICITACIÓN PUBLICA N° 292/2005 
Expediente/s: DGMN,PJO,FG4 N° 321-05 

OBJETO: Adquisición de equipamiento infor- 
mático (computadoras). 

Consulta de pliegos y venta: Avda. Comodoro 
Py 2055, 2 Piso, Of. 159, Capital Federal, de lu- 
nes a jueves de 08.00 a 13.00 hs. y viernes de 
08.00 a 12.00 hs., hasta el día anterior a la fecha 
de apertura. 

Valor del pliego: $ 50,00. 

Lugar de presentación de las ofertas y acto de 
apertura: Avda. Comodoro Py 2055, 2 Piso Of. 1 62, 
Capital Federal. Hasta el día y hora del acto de 
apertura. 

Fecha del acto de apertura: 08 de noviembre 
de 2005- 10.00 horas. 

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
de este procedimiento podrá ser obtenido con el 
fin de presentarse a cotizar o consultado en el si- 
tio Web de la Oficina Nacional de Contrataciones, 
www.onc.mecon.gov.ar, accediendo al LinkTrans- 
parencia. 

e. 27/1 0/2005 N ° 495.31 6 v. 28/1 0/2005 



MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA Y 
SERVICIOS 

SECRETARIA DE MINERÍA 
SERVICIO GEOLÓGICO MINERO 
ARGENTINO COD 2831/8 
LICITACIÓN PRIVADA N° 3/2005 
N° Expediente/s: 182/2005 

OBJETO: Provisión de equipamiento infor- 
mático para distintas áreas del Servicio Geoló- 
gico Minero Argentino. 



Lugar de consulta y retiro de pliegos: Colectora 
Av. Gral. Paz 5445 entre Albarellos y Constituyen- 
tes PTM edificio 14 1 "piso, San Martín Prov. Bue- 
nos Aires. Hasta el 1 1 de noviembre de 2005 de 9 
a 13 y de 14 a 16 horas. 

Lugar de presentación de las ofertas: Colectora 
Av. Gral. Paz 5445 entre Albarellos y Constituyen- 
tes PTM edificio 14 1 "piso, San Martín Prov. Bue- 
nos Aires (Área Compras y Contrataciones). 

Las ofertas se recibirán únicamente hasta el día 
15 de noviembre de 2005 hasta las 16 horas. 

Lugar del acto de apertura: Colectora Av. Gral. 
Paz 5445 entre Albarellos y Constituyentes PTM 
edificio 141° piso, San Martín Prov. Buenos Aires. 

Fecha del acto de apertura: El día 1 6/1 1/2005 a 
las 1 1 horas. 

e. 28/1 0/2005 N ° 495.559 v. 31/1 0/2005 



MINISTERIO PUBLICO PROCURACIÓN 
GENERAL DE LA NACIÓN 
LICITACIÓN PRIVADA N° 08/2005 

OBJETO: Adquisición de 645 dispositivos 
drum para impresoras Okidata. 

Consulta del pliego y presentación de ofertas: 
Departamento de Contrataciones www.mpf.gov.ar 
- contrataciones@mpf.gov.ar 

Hipólito Yrigoyen 765 - 2do. Piso - Oficina 218, 
Capital Federal de 9 a 1 5 horas. 

Venta de pliegos: Departamento de Tesorería, 
Hipólito Yrigoyen 765, 2do. Piso - Oficina 224 - 
Capital Federal de 9 a 13 horas. 

Valor del pliego: $50.- 

Apertura: 1 0/1 1 /2005 a las 1 1 horas. 

Hipólito Yrigoyen 765 - 2do. Piso - Oficina 219, 
Capital Federal. 

e. 27/1 0/2005 N ° 495.587 v. 28/1 0/2005 



EQUIPOS Y MATERIALES DE 
COMUNICACIÓN 



TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A. 
LICITACIÓN N° 10065178 

OBJETO: Redes SDH de Nueva Generación 
AMBA e Interurbana. 

Contratación sujeta al Régimen Compre Traba- 
jo Argentino instituido por la Ley N° 25.551 y por 
el Decreto N ° 1 600/2002 

Monto estimado: $ 58.275.000. 

Valor del pliego: $0.- 

Retiro de pliegos: <http://www.adquira.com/Ar- 
gentina/Publico.jsp> - hasta el 14/11/2005 - 
16:30 hs. 

Consulta de pliegos: H. Yrigoyen 1556, Piso 1 °, 
Cap. Fed. hasta el 14/11/2005, 16.30 hs. 

Presentación de ofertas: <http://podium.adquira. 
com/> hasta el 21/1 1/2005 - 12:00 hs. 

e. 27/1 0/2005 N ° 23.293 v. 28/1 0/2005 



TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A. 
LICITACIÓN N° 10065177 

OBJETO: Red DWDM Metro. 

Contratación sujeta al Régimen Compre Traba- 
jo Argentino instituido por la Ley N° 25.551 y por 
el Decreto N ° 1 600/2002 

Monto estimado: $ 6.142.500,00. 

Valor del pliego: $0.- 

Retiro de pliegos: <http://www.adquira.com/Ar- 
gentina/Publico.jsp> - hasta el 14/11/2005 - 
16:30 hs. 

Consulta de pliegos: H. Yrigoyen 1556, Piso 1 °, 
Cap. Fed. hasta el 14/11/2005, 16.30 hs. 

Presentación de ofertas: <http://podium.adquira 
.com/> hasta el 21/1 1/2005 - 12:00 hs. 

e. 27/1 0/2005 N ° 23.295 v. 28/1 0/2005 



Viernes 28 de octubre de 2005 



Tercera Sección 



BOLETÍN OFICIAL N° 30.769 



TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A. 
LICITACIÓN N° 10065655 

OBJETO: Conmutación digital de circuitos. 

Contratación sujeta al Régimen Compre Traba- 
jo Argentino instituido por la Ley N° 25.551 y por 
el Decreto N ° 1 600/2002 

Monto estimado: $ 28.000.000,00. 

Valor del pliego: $0.- 

Retiro de pliegos: <http://www.adquira.com/Argen- 
tina/Publico.jsp> - hasta el 14/1 1/2005 - 16:30 hs. 

Consulta de pliegos: H.Yrigoyen 1556, Piso 1 °, 
Cap. Fed. hasta el 14/1 1/2005, 16.30 hs. 

Presentación de ofertas: <http://podium.adquira 
.com/> hasta el 21/1 1/2005 - 12:00 hs. 

e. 27/1 0/2005 N ° 23.297 v. 28/1 0/2005 



IMPRESOS 



TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A. 
LICITACIÓN N° 10065176 

OBJETO: Red SDH ASON. 

Contratación sujeta al Régimen Compre Traba- 
jo Argentino instituido por la Ley N° 25.551 y por 
el Decreto N ° 1 600/2002 

Monto estimado: $ 2.835.000,00. 

Valor del pliego: $0.- 

Retiro de pliegos: <http://www.adquira.com/Ar- 
gentina/Publico.jsp> - hasta el 14/1 1/2005 - 16:30 
hs. 

Consulta de pliegos: H.Yrigoyen 1556, Piso 1 °, 
Cap. Fed. hasta el 14/1 1/2005, 16.30 hs. 

Presentación de ofertas: <http://podium.adquira. 
com/> hasta el 21/11/2005 - 12:00 hs. 

e. 27/1 0/2005 N ° 23.298 v. 28/1 0/2005 



TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A. 
LICITACIÓN N°05-057249-AR-Ed1 

OBJETO: Asistencia técnica integral para red 
de seguridad. 

Contratación sujeta al Régimen Compre Traba- 
jo Argentino instituido por la Ley N° 25.551 y por 
el Decreto N ° 1 600/2002 

Monto estimado: $ 145.992,00. 

Valor del pliego: $0.- 

Retiro de pliegos: <http://www.adquira.com/Ar- 
gentina/Publico.jsp> - hasta el 14/11/2005 - 
16:30 hs. 

Consulta de pliegos: H.Yrigoyen 1556, Piso 1 °, 
Cap. Fed. hasta el 14/1 1/2005, 16.30 hs. 

Presentación de ofertas: <http://podium.adquira. 
com/> hasta el 21/1 1/2005 - 12:00 hs. 

e. 27/1 0/2005 N ° 23.299 v. 28/1 0/2005 



EQUIPOS Y REPTOS. CONTRA INCENDIO, 
RESCATE Y SEGURIDAD 



BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 

LICITACIÓN PUBLICA - 

CARPETA DE COMPRAS N° 16.373 

OBJETO: Provisión e instalación de un sis- 
tema de detección, alarma y extinción de in- 
cendios para la Nueva Sucursal San Isidro y 
para el 1 ° Piso de 25 de Mayo y Sarmiento. 

Consulta de pliegos: Florida 302, 7mo. Piso, 
Compras, Ciudad de Buenos Aires, de 1 a 1 5 hs. 

Tel/Fax: 4329-8809/1 0/11. 

E-Mail: sirodriguez@bancociudad.com. ar 

Página Web: www.bancociudad.com.ar 

Valor del pliego: $60.- 

Lugar de presentación de las ofertas: Florida 
302, 7mo. Piso - Compras, Ciudad de Buenos Ai- 
res. 

Apertura: 1 7/1 1/2005 a las 1 1 :00 hs. 

e. 26/1 0/2005 N ° 495.471 v. 01/11 /2005 



BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 

LICITACIÓN PUBLICA - 

CARPETA DE COMPRAS N° 16.425 

OBJETO: Provisión de formularios varios. 

Consulta de pliegos: Florida 302, 7mo. Piso, 
Compras, Ciudad de Buenos Aires, de 1 a 1 5 hs. 

Tel/Fax: 4329-8809/1 0/11. 

E-Mail: sirodriguez@bancociudad.com. ar 

Página Web: www.bancociudad.com.ar 

Valor del pliego: $60.- 

Lugar de presentación de las ofertas: Florida 
302, 7mo. Piso - Compras, Ciudad de Buenos Ai- 
res. 

Apertura: 18/1 1/2005 a las 1 1 :00 hs. 

e. 26/1 0/2005 N ° 495.472 v. 01/11 /2005 



MAQUINAS Y SUMINISTROS PARA OFICINA 



FUERZA AEREA ARGENTINA 
COMANDO DE REGIONES AEREAS 
INSTITUTO NACIONAL DE 
AVIACIÓN CIVIL 

LICITACIÓN PRIVADA N° 22/2005 
Expediente N° 2.664.408 

OBJETO: Adquisición de útiles de escritorio 
y papel de oficina. 

Lugar de consulta y venta de pliegos: * I.N.A.C. 
(Instituto Nacional de Aviación Civil) 

* División Economía/4628-7210 

* Av. Eva Perón 2200 (ex Pierrastegui) - Morón - 
Pcia. Bs. As. 

* Lunes a viernes en el horario de 09.00 a 1 3.00 
horas. 

* O en el sitio Web: www.onc.mecon.gov.ar 
Valor del pliego: Sin costo. 

Lugar de presentación de las ofertas: * I.N.A.C. 
(Instituto Nacional de Aviación Civil). 

* División Economía. 

Lugar del acto de apertura: * I.N.A.C. (Instituto 
Nacional de Aviación Civil). 

* Sala de Situación. 

Fecha del acto de apertura: 14 de noviembre 
de 2005 a las 1 1 .00 horas. 

e. 28/1 0/2005 N ° 495.674 v. 31/1 0/2005 



MUEBLES, ARTÍCULOS Y ÚTILES DE USO 
DOMESTICO 



BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 

ÁREA COMPRAS Y CONTRATACIONES 

INMUEBLES 

LICITACIÓN PUBLICA N°INM-936 

OBJETO: Llámase a Licitación Pública N° 
INM-936, para los trabajos de «Provisión de 
mobiliario y silletería para la representación 
legal" en el edificio sede de la Sucursal Mar del 
Plata. 

La apertura de las propuestas se realizará el 
16/11/05 a las 12:30 hs., en el Área Compras y 
Contrataciones, Departamento de Inmuebles, Bar- 
tolomé Mitre 326, 3 o Piso, Oficina 311 - (1036) - 
Capital Federal. 

Compra y consulta de pliegos en la citada De- 
pendencia, en Sucursal Mar del Plata. 

Costo estimado: $ 62.800.- no incl. IVA. 

Valor del pliego: $ 100.- 

e. 26/1 0/2005 N ° 495.349 v. 31/1 0/2005 



FUERZA AEREA ARGENTINA 
COMANDO DE REGIONES AEREAS 
INSTITUTO NACIONAL DE 
AVIACIÓN CIVIL 

LICITACIÓN PRIVADA N° 23/2005 
Expediente N° 2.664.406 

OBJETO: Adquisición de pinturas. 

Lugar de consulta y venta de pliegos: * I.N.A.C. 
(Instituto Nacional de Aviación Civil) 



* División Economía/4628-7210 

* Av. Eva Perón 2200 (ex Pierrastegui) - Morón - 
Pcia. Bs. As. 

* Lunes a viernes en el horario de 09.00 a 1 3.00 
horas. 

* O en el sitio Web: www.onc.mecon.gov.ar 
Valor del pliego: Sin costo. 

Lugar de presentación de las ofertas: * I.N.A.C. 
(Instituto Nacional de Aviación Civil). 

* División Economía. 

Lugar del acto de apertura: * I.N.A.C. (Instituto 
Nacional de Aviación Civil). 

* Sala de Situación. 

Fecha del acto de apertura: 14 de noviembre 
de 2005 a las 1 1 .30 horas. 

e. 28/1 0/2005 N ° 495.676 v. 31/1 0/2005 



PRODUCTOS ALIMENTICIOS 



SERVICIO PENITENCIARIO 

FEDERAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN 

DIVISIÓN CONTRATACIONES 

LICITACIÓN PUBLICA N° 076/2005 

Ejercicio: 2005 

Expediente N° 6561 2/2005 (D.N.) 

OBJETO: Adquisición de artículos de alma- 
cén, productos lácteos, frutas, verduras, hor- 
talizas, carne vacuna, pollo, chorizos y mate- 
ria prima para elaboración de pan, con destino 
alaU.4., U.13, U.25yU.30. 

Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Consulta, retiro o adquisición de pliegos: 1) Di- 
visión Contrataciones, Paso 550, 2do. Piso (CP- 
1031) Ciudad Aut. de Buenos Aires. De lunes a 
viernes de 13:00 a 17:00 horas, hasta un día an- 
tes de la fecha de apertura. 2) Colonia Penal de 
Santa Rosa (U.4) - Pueyrredón 1 099 - Santa Rosa, 
Pcia. La Pampa. De lunes a viernes de 08.00 a 
13.00 horas, hasta un día antes de la fecha de 
apertura. O bien de conformidad a la Resolución 
N ° 24/2004 SSGR 

Costo del pliego: Sin valor. 

Presentación de ofertas: División Contratacio- 
nes, Paso 550, 2do. Piso (CP-1031) Ciudad Aut. 
de Buenos Aires. Las ofertas se admitirán duran- 
te los días hábiles, en el horario de 1 0.00 a 1 8.00 
horas, hasta el día y hora fijado como fecha de 
apertura. 

Acto de apertura: División Contrataciones, Paso 
550, 2do. Piso (CP-1 031 ) Ciudad Aut. de Buenos 
Aires. El día 1 8/1 1 /2005 -11:00 horas. 



NOTA: Quienes estén interesados en retirar el 
Pliego de Bases y Condiciones y no se encuen- 
tren inscriptos en el SIPRO deberán realizar su 
«Preinscripción por Internet" a través de la página 
Web de la Oficina Nacional de Contrataciones: 
www.onc.mecon.gov.ar; dentro del link SIPRO 
(Sistema de información de proveedores), y pre- 
sentar junto con la oferta, la información corres- 
pondiente, acompañada de la documentación res- 
paldatoria y utilizando los formularios estándar 
aprobados por el artículo 3 o de la Resolución 39/ 
2005 (Formularios 1 al 15), según corresponda. 

Debiéndose presentar para el retiro del Pliego 
de Bases y Condiciones, la correspondiente cons- 
tancia y/o certificación que acredite: nombre de la 
Firma Comercial, N°de CUIT, Dirección, Teléfo- 
no, Nombre, Apellido y N°de Documento de las 
personas autorizadas para el retiro, firma y sello 
del responsable y/o apoderado. 

e. 27/1 0/2005 N ° 494.978 v. 28/1 0/2005 



SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN 

DIVISIÓN CONTRATACIONES 

LICITACIÓN PUBLICA N° 074/2005 

Ejercicio: 2005 

Expediente N° 63840/2005 (D.N.) 

OBJETO: Adquisición de artículos de alma- 
cén, productos lácteos, galleta con grasa, fru- 
tas, verduras, hortalizas, carne vacuna, pollo, 



chorizos y materia prima p/elaboración de pan, 
con destino a la Prisión Regional del Norte 
(U.7), Cárcel de Formosa (U.10) y Colonia Pe- 
nal de Presidencia Roque Sáenz Peña (U.11). 

Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Consulta, retiro o adquisición de pliegos: 1) Di- 
visión Contrataciones, Paso 550, 2do. Piso (CP- 
1031) Ciudad Aut. de Buenos Aires. De lunes a 
viernes de 13:00 a 17:00 horas, hasta un día an- 
tes de la fecha de apertura. 2) Prisión Regional 
del Norte (U.07) - Av. Las Heras 1055 - Resisten- 
cia, Pcia. del Chaco. De lunes a viernes de 08.00 
a 13.00 horas, hasta un día antes de la fecha de 
apertura. 3) Cárcel de Formosa (U.10) - Av. 25 de 
Mayo 401, Pcia. de Formosa. De lunes a viernes 
de 08.00 a 13.00 horas, hasta un día antes de la 
fecha de apertura. 4) Colonia Penal de Presiden- 
cia Roque Sáenz Peña (U.11) - Av. de los Espa- 
ñoles Prolongación Oeste - Sáenz Peña - Pcia. 
del Chaco. De lunes a viernes de 08.00 a 13.00 
horas, hasta un día antes de la fecha de apertura. 
O bien de conformidad a la Resolución N "24/2004 
SSGR 

Costo del pliego: Sin valor. 

Presentación de ofertas: División Contratacio- 
nes, Paso 550, 2do. Piso (CP-1031) Ciudad Aut. 
de Buenos Aires. Las ofertas se admitirán duran- 
te los días hábiles, en el horario de 1 0.00 a 1 8.00 
horas, hasta el día y hora fijado como fecha de 
apertura. 

Acto de apertura: División Contrataciones, Paso 
550, 2do. Piso (CP-1 031 ) Ciudad Aut. de Buenos 
Aires. El día 1 8/1 1 /2005 - 1 6:00 horas. 



NOTA: Quienes estén interesados en retirar 
el Pliego de Bases y Condiciones y no se en- 
cuentren inscriptos en el SIPRO deberán reali- 
zar su «Preinscripción por Internet" a través de 
la página Web de la Oficina Nacional de Contra- 
taciones: www.onc.mecon.gov.ar; dentro del link 
SIPRO (Sistema de información de proveedo- 
res), y presentar junto con la oferta, la informa- 
ción correspondiente, acompañada de la docu- 
mentación respaldatoria y utilizando los formu- 
larios estándar aprobados por el artículo 3° de 
la Resolución 39/2005 (Formularios 1 al 15), 
según corresponda. 

Debiéndose presentar para el retiro del Plie- 
go de Bases y Condiciones, la correspondiente 
constancia y/o certificación que acredite: nom- 
bre de la Firma Comercial, N°de CUIT, Direc- 
ción, Teléfono, Nombre, Apellido y N°de Docu- 
mento de las personas autorizadas para el reti- 
ro, firma y sello del responsable y/o apoderado. 
e. 27/1 0/2005 N ° 494.988 v. 28/1 0/2005 



ESTADO MAYOR GENERAL 

DE LA FUERZA AEREA 

INSTITUTO DE FORMACIÓN EZEIZA 

LICITACIÓN PUBLICA N° 01/2005 

Ejercicio: 2005 

Expediente N° 2.286.568 (FAA) 

OBJETO: Racionamiento en cocido del Ins- 
tituto (Anticipada año 2006). 

Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Retiro o adquisición de pliegos: Instituto de 
Formación Ezeiza Autopista Ricchieri Km. 5 1/2 
- C.P. 1802 Pcia. de Buenos Aires. Días hábiles 
de 09.00 a 12.00 hs., hasta el día 21 de noviem- 
bre de 2005. 

Costo del pliego: $ 200,00. 

Consulta de pliegos: Instituto de Formación Ezei- 
za (Div. Economía) Autopista Ricchieri Km. 5 1/2- 
OR 1802 Pcia. de Buenos Aires. Días hábiles de 
09.00 a 12.00 hs., hasta el día 21 de noviembre 
de 2005. 

Presentación de ofertas: Instituto de Formación 
Ezeiza, Quincho Casino de Oficiales. Hasta las 
09.00 hs. del día 22 de noviembre de 2005. 

Acto de apertura: Instituto de Formación Ezei- 
za, Quincho Casino de Oficiales. 22 de noviembre 
de 2005 a las 09.00 hs. 

Observaciones Generales: 

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
de este procedimiento podrá ser obtenido con el 
fin de presentarse a cotizar o podrá ser consulta- 
do en el sitio Web de la Oficina Nacional de Con- 
trataciones, www.onc.mecon.gov.ar, accediendo al 
link Transparencia. 

e. 28/10/2005 N°495.381 v. 31/10/2005 



Viernes 28 de octubre de 2005 
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GENDAMERIA NACIONAL ARGENTINA 
LICITACIÓN PUBLICA N° 39/2005 
Expediente N°AJ 5-4021/798 

OBJETO: Mercaderías para preparación de 
alimento para personal destinado al Curso de 
Oficiales Bonaerense 2 - Año 2005. 

Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Costo de reproducción del pliego: $ 1 0.00. 

Presentación de ofertas: Servicio Administrati- 
vo Financiero del Instituto de Capacitación Espe- 
cializada «Cabo Juan Adolfo Romero" - Av. 2 y 29 

- Mercedes - Buenos Aires (CP 6600). Tel. 02324- 
431 31 0. Días hábiles de 08.30 a 1 3.30 horas, con 
anterioridad a la apertura. 

Acto de apertura: Servicio Administrativo Fi- 
nanciero del Instituto de Capacitación Especia- 
lizada «Cabo Juan Adolfo Romero" - Av. 2 y 29 

- Mercedes - Buenos Aires (CP 6600). Tel. 
02324-431310. 22 de noviembre de 2005 - 
10.00. 

e. 28/1 0/2005 N ° 495.699 v. 31/1 0/2005 



VESTUARIO, EQUIPOS INDIVIDUALES, 
DISTINTIVOS 



COLONIA NAC. 

DR. MANUEL A. MONTES DE OCA 
LICITACIÓN PRIVADA N° 10/2005 
Expediente N° 1-2002-4107000808/05-4 

OBJETO: Adq. de indumentaria de verano. 

Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Retiro o adquisición de pliegos: División Com- 
pras del Establecimiento, Padre Criado S/N - To- 
rres (B). CP. 6703. De lunes a viernes en el hora- 
rio de 9.00 a 13.00 hasta 1 (una) hs. antes de la 
fecha y hora de apertura. 

Costo del pliego: Sin valor. 

Consulta de pliegos: División Compras del Es- 
tablecimiento, Padre Criado S/N -Torres (B). CP. 
6703. De lunes a viernes en el horario de 9.00 a 
13.00 hasta 1 (una) hs. antes de la fecha y hora 
de apertura. 

Presentación de ofertas: División Compras del 
Establecimiento, Padre Criado S/N - Torres (B). 
CP. 6703. De lunes a viernes en el horario de 9.00 
a 13.00 hasta 1 (una) hs. ante de la fecha y hora 
de apertura. 

Acto de apertura: División Compras del Esta- 
blecimiento, Padre Criado S/N - Torres (B). CP. 
6703 - 15 de noviembre de 2005 - 12.00 hs. 

e. 27/1 0/2005 N° 495.1 31 v. 28/1 0/2005 



ARMADA ARGENTINA 

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA 

ARMADA - SIAF - 

DEPARTAMENTO CONTRATACIONES 

LICITACIÓN PUBLICA N°344/2005 

Expediente/s: DI AB, VA4 N° 520/05 

OBJETO: Adquisición de prendas de vestua- 
rio (cuello brin blanco). 

Consulta de pliegos y venta: Avda. Comodoro 
Py 2055, 2 Piso, Of. 159, Capital Federal, de lu- 
nes a jueves de 08.00 a 13.00 hs. y viernes de 
08.00 a 12.00 hs., hasta el día anterior a la fecha 
de apertura. 

Valor del pliego: $ 50,00. 

Lugar de presentación de las ofertas y acto de 
apertura: Avda. Comodoro Py 2055, 2 Piso Of. 1 62, 
Capital Federal. Hasta el día y hora del acto de 
apertura. 

Fecha del acto de apertura: 09 de noviembre 
de 2005- 10.00 horas. 

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
de este procedimiento podrá ser obtenido con el 
fin de presentarse a cotizar o consultado en el si- 
tio Web de la Oficina Nacional de Contrataciones, 
www.onc.mecon.gov.ar, accediendo al Link Trans- 
parencia. 

e. 27/1 0/2005 N° 495.421 v. 28/1 0/2005 



ARMADA ARGENTINA 

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA 

ARMADA - SIAF - 

DEPARTAMENTO CONTRATACIONES 

LICITACIÓN PUBLICA N° 346/2005 

Expediente/s: DIAB, VA4 N° 544/05 

OBJETO: Adquisición de prendas de vestua- 
rio (conjunto para gimnasia). 

Consulta de pliegos y venta: Avda. Comodoro 
Py 2055, 2 Piso, Of. 159, Capital Federal, de lu- 
nes a jueves de 08.00 a 13.00 hs. y viernes de 
08.00 a 1 2.00 hs., hasta el día anterior a la fecha 
de apertura. 

Valor del pliego: $ 50,00. 

Lugar de presentación de las ofertas y acto de 
apertura: Avda. Comodoro Py 2055, 2 Piso Of. 1 62, 
Capital Federal. Hasta el día y hora del acto de 
apertura. 

Fecha del acto de apertura: 10 de noviembre 
de 2005- 10:00 horas. 

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
de este procedimiento podrá ser obtenido con el 
fin de presentarse a cotizar o consultado en el si- 
tio Web de la Oficina Nacional de Contrataciones, 
www.onc.mecon.gov.ar, accediendo al Link Trans- 
parencia. 

e. 28/1 0/2005 N ° 495.603 v. 31/1 0/2005 



INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS 

SOCIALES PARA JUBILADOS Y 

PENSIONADOS 

LICITACIÓN PUBLICA N°53/2005 

Expediente N° 200-2004-00031 -7-0048 y 

Agreg. 200-2003-00786-5-0000 

OBJETO: Llámase a Licitación Pública N°53/ 
05 para la adquisición de indumentaria para el 
personal de diversas Áreas dependientes de 
este Instituto (choferes, ordenanzas, mucamas, 
personal de mantenimiento, seguridad y vigi- 
lancia, etc.). 

Pliegos: En la página del Instituto: 
www.pami.org.ar 

Consulta y presentación de ofertas en: Subge- 
rencia de Compras y Contrataciones, Perú 169, 
Piso 5°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 
lunes a viernes de 1 0.00 a 1 6.00 horas, de acuer- 
do a lo estipulado por el Pliego de Bases y Condi- 
ciones Particulares. 

Lugar de apertura: Subgerencia de Compras y 
Contrataciones, Perú 169, Piso 5°, Ciudad Autó- 
noma de Buenos Aires. 

Apertura: 1 1 de noviembre de 2005 - Hora: 
1 1 :00. 

www.pami.org.ar 

e. 27/1 0/2005 N ° 495.694 v. 28/1 0/2005 



Obras 



VIALES 



PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA Y 
SERVICIOS 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS 
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL 
N° 150/2005 

La Dirección Nacional de Vialidad llama a Lici- 
tación Pública Nacional de la siguiente Obra: 

Ruta Nacional N°145 (Ex. R.P. N°224) - Paso 
El Pehuenche - Provincia de Mendoza. 

Tramo: Bardas Blancas - Hito Pehuenche. 

Sección: Km. 13,6 - Hito Pehuenche. 

Tipo de obra: Construcción de Obras básicas, 
pavimento flexible, en una longitud de 16.839,00 
metros, construcción de alcantarillas, muros de 
contención de hormigón ciclópeo, ejecución de 
carpeta bituminosa tipo concreto asfáltico en 0,08 



m. de espesor y en 6,70 m. de ancho y de banqui- 
nas enripiadas en 3,24 m. de ancho y 0,38 m. de 
espesor. 

Presupuesto oficial: $ 56.930.769,00 al mes de 
septiembre de 2005. 

Financiamiento: Fondo del Tesoro Nacional. 

Apertura de oferta: Se realizará el 25 de noviem- 
bre de 2005 a las 14.00 hs. 

Fecha de venta de pliego: A partir del 17 de 
octubre de 2005. 

Plazo de obra: Veinticuatro (24) meses. 

Valor del pliego: $ 11.400,00. 

Lugar de apertura: Avenida Julio A. Roca N ° 734/ 
8 (1067) Capital Federal, Planta Baja (Salón de 
Actos) - D.N.V. 

Lugar de venta y consulta del pliego: Subge- 
rencia de Servicios de Apoyo, Avenida Julio A. 
Roca N° 734/8 (1067) Capital Federal, 3 o Piso, 
D.N.V. 

e. 1 9/1 0/2005 N ° 494.761 v. 08/1 1 /2005 



PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA Y 
SERVICIOS 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS 
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 
LICITACIÓN PUBLICA N°55/2005 

-AVISO DE PRORROGA DE LLAMADO A 
LICITACIÓN - 

La Dirección Nacional de Vialidad comunica la 
prórroga del Llamado a Licitación Pública Nacio- 
nal de la siguiente Obra: 

Malla 204 - Provincia de Córdoba. 

Ruta Nacional N°9 

Tramo: Jesús María - Lte. con Santiago del Es- 
tero. 

Tipo de obra: Obras de Recuperación y Mante- 
nimiento. 

Longitud: 155,39 km. 

Garantía de oferta: $ 380.863,00. 

Nueva fecha de apertura: Se realizará el 2 de 
diciembre de 2005 a las 10.00 horas. 

Fecha de venta del pliego: 15 de setiembre de 
2005. 

Plazo de obra: Setenta y dos (72) meses. 

Valor del pliego: $5.000,00. 

Lugar de apertura: Avenida Pte. Julio A. Roca 
N ° 734/8 (1 067) Ciudad Autónoma de Buenos Ai- 
res, Planta Baja (Salón de Actos) - D.N.V. 

Lugar de venta y consulta del pliego: Subge- 
rencia de Servicios de Apoyo, Avenida Julio A. 
Roca N° 734/8 (1067) Capital Federal, 3 o Piso, 
D.N.V. 

e. 24/1 0/2005 N ° 495.1 80 v. 28/1 0/2005 



PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA Y 
SERVICIOS 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS 
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 
LICITACIÓN PUBLICA N°09/2005 

-AVISO DE PRORROGA DE LLAMADO A 
LICITACIÓN - 

La Dirección Nacional de Vialidad comunica la 
prórroga del Llamado a Licitación Pública Nacio- 
nal de la siguiente Obra: 

Malla 313 A - Provincia de Mendoza. 

Ruta Nacional N°143 

Tramo: Límite con La Pampa- Emp. R.N.N°144 
(San Rafael). 

Tipo de obra: Obras de Recuperación y Mante- 
nimiento. 

Longitud: 113,11 km. 

Garantía de oferta: $ 390.829,00. 

Nueva fecha de apertura: Se realizará el 1 8 de 
noviembre de 2005 a las 12.00 horas. 

Fecha de venta del pliego: 15 de setiembre de 
2005. 

Plazo de obra: Setenta y dos (72) meses. 

Valor del pliego: $5.000,00. 

Lugar de apertura: Avenida Pte. Julio A. Roca 
N ° 734/8 (1 067) Ciudad Autónoma de Buenos Ai- 
res, Planta Baja (Salón de Actos) - D.N.V. 

Lugar de venta y consulta del pliego: Subge- 
rencia de Servicios de Apoyo, Avenida Julio A. 
Roca N° 734/8 (1067) Capital Federal, 3 o Piso, 
D.N.V. 

e. 24/1 0/2005 N ° 495.1 82 v. 28/1 0/2005 



PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA Y 
SERVICIOS 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS 
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 
LICITACIÓN PUBLICA N° 124/2005 

-AVISO DE PRORROGA DE LLAMADO A 
LICITACIÓN - 

La Dirección Nacional de Vialidad comunica la 
prórroga del Llamado a Licitación Pública Nacio- 
nal de la siguiente Obra: 

Obra Ruta Nacional N ° 234 - Provincia del Neu- 
quén - Tramo: San Martín de Los Andes - Empal- 
me Ruta Nacional N°231 - Sección IV: Acceso 
Villa Traful - Empalme Ruta Nacional N°231 y Ruta 
Nacional N°231 - Refuncionalización Complejo 
Fronterizo Cardenal Samoré - Rama de Salida Di- 
recta del País - Tramo: Aduana - Límite con Chile, 
Sección 1: Aduana- Río Pereyra II; Sección 2: Río 
Pereyra II - Límite con Chile. 

Presupuesto oficial: $ 62.51 8.000,00 al mes de 
septiembre de 2005. 

Apertura de oferta: Se realizará el 1 8 de noviem- 
bre de 2005 a las 1 1 .00 hs. 

Plazo de obra: Treinta (30) meses, incluido los 
períodos de veda. 

Valor del pliego: $ 7.900,00. 

Lugar de apertura: Avenida Julio A. Roca N ° 734/ 
8 (1067) Capital Federal, Planta Baja (Salón de 
Actos) - D.N.V. 

Lugar de venta y consulta del pliego: Subge- 
rencia de Servicios de Apoyo, Avenida Julio A. 
Roca N° 734/8 (1067) Capital Federal, 3 o Piso, 
D.N.V. 

e. 24/1 0/2005 N ° 495.1 83 v. 28/1 0/2005 



PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA Y 
SERVICIOS 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS 
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL 
N° 75/2005 

-AVISO DE PRORROGA DE LICITACIÓN - 

La Dirección Nacional de Vialidad en relación a 
la Licitación Pública Nacional comunica la prórro- 
ga de la fecha de apertura de la siguiente Obra: 

Ruta Nacional N°23 - Provincia de Río Negro. 

Tramo: Valcheta - Los Menucos. 

Sección VI: Sierra Colorada - Los Menucos. 

Tipo de obra: Comprende la construcción de una 
obra básica con un ancho de coronamiento de 1 0,70 
m., ejecución de una capa de suelo seleccionado 
de ripio zarandeado de 7,60 m. de ancho y 0,1 5 m. 
de espesor, la ejecución de una base de agregado 
pétreo y suelo de 7,20 m. de ancho y 0,20 m. de 
espesor, una imprimación con asfalto diluido tipo 
EM-1 en 7,20 m. de ancho, riego de liga con ER-1 
en 6,70 m. de ancho, carpeta con mezcla bitumino- 
sa tipo concreto asfáltico en 6,70 m. de ancho y 
0,05 de espesor y banquinas de suelo común con 
compactación especial, construcción de alcantari- 
lla; alambrados; tranqueras, baranda metálica cin- 
cada para defensa y guardaganado. 

Presupuesto oficial: $ 39.050.135,00 al mes de 
marzo de 2005. 

Apertura de ofertas: Se realizará el día 1 8 de no- 
viembre de 2005 a las 14.00 hs. 

Plazo de obra: Veinticuatro (24) meses. 

Valor del pliego: $7.81 0,00. 

Lugar de apertura: Avenida Julio A. Roca N ° 734/ 
8 (1 067) Capital Federal, Planta Baja (Salón de Ac- 
tos) - D.N.V. 

Lugar de venta y consulta del pliego: Subgeren- 
cia de Servicios de Apoyo, Avenida Julio A. Roca 
N° 734/8 (1067) Capital Federal, 3 o Piso, D.N.V. 

e. 24/1 0/2005 N ° 495.1 84 v. 28/1 0/2005 



PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA Y 
SERVICIOS SECRETARIA DE OBRAS 
PUBLICAS 

SUBSECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS 
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL 
N° 125/2005 

La Dirección Nacional de Vialidad llama a Lici- 
tación Pública Nacional la siguiente Obra: 



Viernes 28 de octubre de 2005 



Tercera Sección 



BOLETÍN OFICIAL N° 30.769 



Obra N ° 207 que se realiza en el Corredor Vial 
Nacional N°3. 

Ruta Nacional N° 19 - Provincia de Córdoba. 

Tramo: La Francia - Río Primero. 

Sección: Km. 188,00 - Km. 193,00; Km. 243,00 
- Km. 245,00 y Km. 247,00 - Km. 280,00. 

Tipo de obra: Ensanche de la calzada, repavi- 
mentación con concreto asfáltico previo sellado 
de fisuras tipo puente, bacheo de superficie y pro- 
fundo, movimiento de suelos para complementa- 
ción de banquinas y taludes, prolongación de al- 
cantarillas existentes y señalamiento horizontal. 

Presupuesto oficial: $ 21 .021 .338,00 al mes de 
octubre de 2005. 

Apertura de ofertas: Se realizará el día 2 de di- 
ciembre de 2005 en forma continua y sucesiva a 
partir de las 1 1 .30 hs., en el siguiente orden: Lici- 
tación Pública N° 120/05 Obra N°242, Licitación 
Pública N ° 1 1 6/05 Obra N ° 237 y Licitación Públi- 
ca N° 125 Obra N° 207, que se realizan en los 
Corredores Viales Nacionales. 

Fecha de venta del pliego: A partir del 2 de no- 
viembre de 2005. 

Plazo de obra: Diez (10) meses. 

Valor del pliego: $4.300,00. 

Lugar de apertura: Avenida Julio A. Roca N "734/ 
8 (1067) Capital Federal, Planta Baja (Salón de 
Actos) - D.N.V 

Lugar de venta y consulta del pliego: Subge- 
rencia de Servicios de Apoyo, Avenida Julio A. 
Roca N° 734/8 (1067) Capital Federal, 3 o Piso, 
D.N.V. 

e. 24/10/2005 N°495.185v. 11/11/2005 



PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA Y 
SERVICIOS 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS 
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL 
N° 120/2005 

La Dirección Nacional de Vialidad llama a Lici- 
tación Pública Nacional la siguiente Obra: 

Obra N°242 que se realiza en el Corredor Vial 
Nacional N°1. 

Ruta Nacional N° 226 - Provincia de Buenos 
Aires. 

Tramo: Mar del Plata, Empalme Ruta Provincial 
N°74. 

Sección: Km. 0,00 - Km. 4,00 y Km. 129,00 - 
Km. 135,00. 

Tipo de obra: Repavimentación con concreto 
asfáltico en la calzada, reconstrucción de losas 
de calzada de hormigón, sellado de fisuras en lo- 
sas de hormigón, sellado de fisuras tipo puente 
en pavimento asfáltico, tareas previas de bacheo, 
fresado, reparaciones en cordones y señalamien- 
to horizontal. 

Presupuesto oficial: $ 9.041.496,00 al mes de 
octubre de 2005. 

Apertura de ofertas: Se realizará el día 2 de di- 
ciembre de 2005 en forma continua y sucesiva a 
partir de las 1 1 .30 hs., en el siguiente orden: Lici- 
tación Pública N° 120/05 Obra N°242, Licitación 
Pública N ° 1 1 6/05 Obra N ° 237 y Licitación Públi- 
ca N° 125 Obra N° 207, que se realizan en los 
Corredores Viales Nacionales. 

Fecha de venta de pliego: A partir del 2 de no- 
viembre de 2005. 

Plazo de obra: Seis (6) meses. 

Valor del pliego: $2.300,00. 

Lugar de apertura: Avenida Julio A. Roca N ° 734/ 
8 (1067) Capital Federal, Planta Baja (Salón de 
Actos) - D.N.V. 

Lugar de venta y consulta del pliego: Subge- 
rencia de Servicios de Apoyo, Avenida Julio A. 
Roca N° 734/8 (1067) Capital Federal, 3 o Piso, 
D.N.V. 

e. 24/10/2005 N°495.186v. 11/11/2005 



PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA Y 
SERVICIOS SECRETARIA DE OBRAS 
PUBLICAS 

SUBSECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS 
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL 
N° 113/2005 

La Dirección Nacional de Vialidad llama a Lici- 
tación Pública Nacional la siguiente Obra: 

Obra N ° 229 que se realiza en el Corredor Vial 
Nacional N°6. 



Ruta Nacional N c 1 2 - Provincia de Corrientes. 

Tramo: Acceso a Itatí - Empalme Ruta Provin- 
cial N° 13. 

Sección: Km. 1 1 30,00 - Km. 1 1 70,00. 

Tipo de obra: Repavimentación con concreto 
asfáltico previo sellado de fisuras tipo puente, ba- 
cheo de superficie y profundo, ensanche de la 
calzada para llevar su dimensión a 7,30 m. de 
ancho, señalamiento horizontal, pavimentación en 
sectores parciales de las banquinas y movimiento 
de suelo con compactación especial para com- 
plementación de las mismas. 

Presupuesto oficial: $ 21 .201 .427,00 al mes de 
octubre de 2005. 

Apertura de ofertas: Se realizará el día 1 de di- 
ciembre de 2005 en forma continua y sucesiva a 
partir de las 10.00 hs., en el siguiente orden: Lici- 
tación Pública N° 93/05 Obra N°230, Licitación 
Pública N ° 1 09/05 Obra N ° 238 y Licitación Públi- 
ca N ° 1 1 3/05 Obra N ° 229, que se realizan en los 
Corredores Viales Nacionales. 

Fecha de venta del pliego: A partir del 1 de no- 
viembre de 2005. 

Plazo de obra: Diez (10) meses. 

Valor del pliego: $ 4.300,00. 

Lugar de apertura: Avenida Julio A. Roca N ° 734/ 
8 (1067) Capital Federal, Planta Baja (Salón de 
Actos) - D.N.V. 

Lugar de venta y consulta del pliego: Subge- 
rencia de Servicios de Apoyo, Avenida Julio A. 
Roca N° 734/8 (1067) Capital Federal, 3 o Piso, 
D.N.V. 

e. 24/10/2005 N°495.187 v. 1 1/1 1/2005 



PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA Y 
SERVICIOS 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS 
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL 
N° 93/2005 

La Dirección Nacional de Vialidad llama a Lici- 
tación Pública Nacional la siguiente Obra: 

Obra N°230 que se realiza en el Corredor Vial 
Nacional N°6. 

Ruta Nacional N° 12 - Provincia de Misiones. 

Tramo: Empalme Ruta Provincial N°34 - Posa- 
das. 

Sección: Km. 1326,00 - Km. 1336,00. 

Tipo de obra: Ensanche de la calzada, repavi- 
mentación con concreto asfáltico previo sellado 
de fisuras tipo puente, bacheo de superficie y pro- 
fundo, movimiento de suelos para complementa- 
ción de banquinas, señalamiento horizontal y re- 
paración de la carpeta de desgaste del Puente 
sobre el Arroyo Itaembé. 

Presupuesto oficial: $ 5.013.886,00 al mes de 
octubre de 2005. 

Apertura de ofertas: Se realizará el día 1 de di- 
ciembre de 2005 en forma continua y sucesiva a 
partir de las 10.00 hs., en el siguiente orden: Lici- 
tación Pública N° 93/05 Obra N°230, Licitación 
Pública N ° 1 09/05 Obra N ° 238 y Licitación Públi- 
ca N ° 1 1 3/05 Obra N ° 229, que se realizan en los 
Corredores Viales Nacionales. 

Fecha de venta del pliego: A partir del 1 de no- 
viembre de 2005. 

Plazo de obra: Seis (6) meses. 

Valor del pliego: $ 2.000,00. 

Lugar de apertura: Avenida Julio A. Roca N "734/ 
8 (1067) Capital Federal, Planta Baja (Salón de 
Actos) - D.N.V. 

Lugar de venta y consulta del pliego: Subge- 
rencia de Servicios de Apoyo, Avenida Julio A. 
Roca N° 734/8 (1067) Capital Federal, 3 o Piso, 
D.N.V. 

e. 24/10/2005 N°495.188v. 11/11/2005 



PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA Y 
SERVICIOS 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS 
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL 
N° 116/2005 

La Dirección Nacional de Vialidad llama a Lici- 
tación Pública Nacional la siguiente Obra: 



Obra N° 237 que se realiza en el Corredor Vial 
Nacional N°1. 

Ruta Nacional N° 3 - Provincia de Buenos Ai- 
res. 

Tramo: Empalme Ruta Provincia N°61 - Acce- 
so a Parish. 

Sección: Km. 199,00 - Km. 217,00 y Km. 244,00 
- Km. 252,00. 

Tipo de obra: Repavimentación con concreto 
asfáltico en la calzada y parte de las banquinas 
que se reconstruyen, mientras que otros sectores 
se reparan y reciben tratamiento con microaglo- 
merado en frío por sectores, sellado de fisuras tipo 
puente en pavimento asfáltico, tareas previas de 
bacheo, fresado, reparaciones y señalamiento 
horizontal. 

Presupuesto oficial: $ 9.574.286,00 al mes de 
octubre de 2005. 

Apertura de ofertas: Se realizará el día 2 de di- 
ciembre de 2005 en forma continua y sucesiva a 
partir de las 1 1 .30 hs., en el siguiente orden: Lici- 
tación Pública N° 120/05 Obra N°242, Licitación 
Pública N ° 1 1 6/05 Obra N ° 237 y Licitación Públi- 
ca N° 125 Obra N° 207, que se realizan en los 
Corredores Viales Nacionales. 

Fecha de venta del pliego: A partir del 2 de no- 
viembre de 2005. 

Plazo de obra: Seis (6) meses. 

Valor del pliego: $2.400,00. 

Lugar de apertura: Avenida Julio A. Roca N ° 734/ 
8 (1067) Capital Federal, Planta Baja (Salón de 
Actos) - D.N.V. 

Lugar de venta y consulta del pliego: Subge- 
rencia de Servicios de Apoyo, Avenida Julio A. 
Roca N° 734/8 (1067) Capital Federal, 3 o Piso, 
D.N.V. 

e. 24/10/2005 N°495.190v. 11/11/2005 



PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA Y 
SERVICIOS SECRETARIA DE OBRAS 
PUBLICAS 

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL 
N° 01/2005 
DEL 16° DISTRITO- 
SANTIAGO DEL ESTERO 
(LEY DE OBRAS PUBLICAS N° 13.064) 
Expediente N°6746-L-05 

La Dirección Nacional de Vialidad llama a Lici- 
tación Pública Nacional para contratación de la 
obra que se detalla: 

Obra: Obra Menor de Seguridad Vial Ruta Na- 
cional N°34 - Santiago del Estero. 

Tramo: Colonia Dora - Taboada. 

Presupuesto oficial: $ 243.030,03. 

Lugar de venta: Sede 1 6 ° Distrito - DNV - Secc. 
Área Contable a partir del 28 de octubre de 2005. 

Valor del pliego: $ 250,00 (doscientos cincuen- 
ta). 

Lugar de apertura: Sede del 16° Distrito - Av. 
Roca (s) N°777 - Santiago del Estero. 

Fecha y hora de apertura: 17 de noviembre de 
2005 -10.00 (diez) hs. 

e. 25/1 0/2005 N ° 495.350 v. 07/1 1 /2005 



PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL INVERSIÓN PUBLICAY 
SERVICIOS 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS 
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL 
N° 109/2005 

La Dirección Nacional de Vialidad llama a Lici- 
tación Pública Nacional la siguiente Obra: 

Obra N ° 238 que se realiza en el Corredor Vial 
Nacional N°1. 

Ruta Nacional N° 3 - Provincia de Buenos Ai- 
res. 

Tramo: Empalme Ruta Prov. N°50 - Acceso a 
Azul. 

Sección: Km. 252,00 - Km. 296,00. 

Tipo de obra: Repavimentación con concreto 
asfáltico y microaglomerado en frío por sectores, 
sellado de fisuras tipo puente en pavimento asfál- 
tico, tareas previas de bacheo, fresado, repara- 



ciones y estabilización de banquinas con material 
de fresado y señalamiento horizontal. 

Presupuesto oficial: $ 14.845.900,00 al mes de 
octubre de 2005. 

Apertura de ofertas: Se realizará el día 1 de di- 
ciembre de 2005 en forma continua y sucesiva a 
partir de las 10.00 hs., en el siguiente orden: Lici- 
tación Pública N° 93/05 Obra N°230, Licitación 
Pública N ° 1 09/05 Obra N ° 238 y Licitación Públi- 
ca N ° 1 1 3/05 Obra N ° 229, que se realizan en los 
Corredores Viales Nacionales. 

Fecha de venta del pliego: A partir del 1 de no- 
viembre de 2005. 

Plazo de obra: Ocho (8) meses. 

Valor del pliego: $ 3.000,00. 

Lugar de apertura: Avenida Julio A. Roca 734/ 
8, (1067) Capital Federal, Planta Baja (Salón de 
Actos) - D.N.V. 

Lugar de venta y consulta del pliego: Sub-Ge- 
rencia de Servicios de Apoyo - Avenida Julio A. 
Roca 734/8 - (1067) Capital Federal - 3 o Piso - 
D.N.V. 

e. 27/1 0/2005 N ° 495.598 v. 1 6/1 1 /2005 



Servicios 



ingenierías varias 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA Y 
SERVICIOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANUS 
LICITACIÓN PUBLICA N° 03/2005 
Expediente N° 1958/05 

OBJETO: 22 Aulas en Edificio de Archivo. 

Lugar de consulta y venta de pliegos: Av. 29 de 
Septiembre N ° 3901 , Rdios. de Escalada - Secre- 
taría de Administración. Hasta el día 07/1 1/2005 
de 10 a 13 y de 14a17hs. 

Fecha del acto de apertura: 22 de noviembre 
de 2005 -Hora: 15:00. 

Lugar de presentación de las ofertas: Mesa 
General de Entradas - Av. 29 de Septiembre N° 
3901, Rdios. de Escalada - Hasta el día 22/11/ 
2005 a las 14.30 hs. 

Lugar del acto de apertura: Edificio A. Jauret- 
che - Aula N° 2 - Av. 29 de Septiembre N° 3901 , 
Rdios. de Escalada. 

Valor del pliego: $ 2.000. 

Presupuesto oficial: $ 3.328.600.- 

Plazo de obra: 360 días. 

e. 1 8/1 0/2005 N ° 75.656 v. 07/1 1 /2005 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO 
COORDINACIÓN GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 
Expte. N° 21 -202/05 

Llámase a Licitación Pública para el día 29 de 
noviembre de 2005, a las 09.30 horas, para con- 
tratar por el sistema de Ajuste Alzado, la ejecu- 
ción de la siguiente obra: 

Mendoza - Universidad Nacional de Cuyo - Hos- 
pital Universitario - Ampliación y remodelación. 
Presupuesto oficial: $ 2.425.087,58.- 
Valordel pliego: $ 250,00.- 
Garantía de la Licitación: $ 24.250,87.- 
Las carpetas con la documentación se encuen- 
tran a disposición de los interesados, cuya venta 
podrá efectuarse hasta tres días antes de la fecha 
de apertura, en la Coordinación General de Infra- 
estructura y Servicios (Centro Universitario - Fa- 
cultad Ciencias Médicas - Sector 8 - Planta Baja - 
Parque General San Martín - Mendoza), donde 
se realizará la apertura de las propuestas el día y 
hora indicados. 

e. 11/10/2005 N°493.538v. 31/10/2005 



Viernes 28 de octubre de 2005 



Tercera Sección 



BOLETÍN OFICIAL N° 30.769 



MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA Y 
SERVICIOS MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
CIENCIA YTECNOLOGIA 
UNIVERSIDADTECNOLOGICA 
NACIONAL RECTORADO 
PROGRAMA DE APOYO PARA EL 
DESARROLLO DE LA 
INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA 
LICITACIÓN N° 02/2005 

OBJETO: Obras Públicas. 

Presupuesto oficial: $ 586.726,41 .- 

Facultad Regional Concepción del Uruguay. 

"Ampliación Ala Este"- Concepción del Uruguay 
- Provincia de Entre Ríos. 

Lugar de retiro o consulta de pliegos: Universi- 
dad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Con- 
cepción del Uruguay, Ing. Pereira 676, Concep- 
ción del Uruguay, Provincia de Entre Ríos. 

Consulta y venta de pliegos: A partir del 
13/10/05. 

Lugar de presentación de las ofertas: Ing. Pe- 
reira 676, Concepción del Uruguay, Provincia de 
Entre Ríos. 

Fecha de apertura: 14 de noviembre de 2005. 

Hora de apertura: 16 hs. 

Valor del pliego: $580,00. 

Valor de garantía de la oferta: 1% del presu- 
puesto oficial. 

e. 1 3/1 0/2005 N ° 493.864 v. 02/1 1 /2005 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA - 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO 
LICITACIÓN PUBLICA N° 13/2005 

OBJETO: Terminación Hospital Integrado 
Universitario. 

Apertura: Dirección General de Construcciones 
y Mantenimiento, calle 51 N°696 - La Plata, el día 
12 de diciembre de 2005 a las 09.00 horas. 

Ubicación: Calle 60 y 121 - La Plata. 

Presupuesto oficial: Pesos novecientos cuarenta 
y cinco mil seiscientos cincuenta y ocho con 34/ 
100 ($945.658,34). 

Plazo de ejecución: Trescientos (300) días co- 
rridos. 

Compra y consulta de legajos: Dirección Gene- 
ral de Construcciones y Mantenimiento, calle 51 
N ° 696, de lunes a viernes de 8 a 1 2 hs. y desde 
el 25 de octubre de 2005 hasta el 15 de noviem- 
bre de 2005. 

Precio del legajo: Pesos novecientos cincuenta 
($ 950.00). 

e. 25/1 0/2005 N ° 495.221 v. 1 4/1 1 /2005 



MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA Y 
SERVICIOS MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
CIENCIA YTECNOLOGIA 
UNIVERSIDADTECNOLOGICA 
NACIONAL - RECTORADO - 
PROGRAMA DE APOYO PARA 
EL DESARROLLO DE LA 
INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA 
LICITACIÓN N° 04/2005 

OBJETO: Obras Públicas. 

Presupuesto oficial: $ 216.243,74.- 
Unidad Académica Concordia 
"Laboratorio de Ciencias Básicas, Anexo Biblio- 
teca, Sala de Profesores y Sala de Computación" 

- Provincia de Entre Ríos. 

Lugar de retiro o consulta de pliegos: Universi- 
dad Tecnológica Nacional - Unidad Académica 
Concordia, Salta 277 - Concordia, Provincia de 
Entre Ríos. 

Consulta y venta de pliegos: A partir del 28/1 0/ 
05. 

Lugar de presentación de las ofertas: Salta 277 

- Concordia, Provincia de Entre Ríos. 

Fecha de apertura: 28 de noviembre de 2005 
Hora de apertura: 16 hs. 
Valor del pliego: 250,00. 
Valor de garantía de la oferta: 1% del presu- 
puesto oficial. 

e. 28/1 0/2005 N ° 495.394 v. 1 0/1 1 /2005 



MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA Y 
SERVICIOS 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 
NACIONAL - RECTORADO - 
PROGRAMA DE APOYO PARA EL 
DESARROLLO DE LA 
INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA 
LICITACIÓN N° 03/2005 

OBJETO: Obras Públicas. 

Presupuesto oficial: $ 148.181,35.- 

Unidad Académica Concordia 

"Construcción Nuevas Aulas Sector Noroeste" - 
Provincia de Entre Ríos. 

Lugar de retiro o consulta de pliegos: Universi- 
dad Tecnológica Nacional - Unidad Académica 
Concordia, Salta 277 - Concordia, Provincia de 
Entre Ríos. 

Consulta y venta de pliegos: A partir del 28/1 0/05. 

Lugar de presentación de las ofertas: Salta 277 
- Concordia, Provincia de Entre Ríos. 

Fecha de apertura: 21 de noviembre de 2005. 

Hora de apertura: 16 hs. 

Valor del pliego: 200,00. 

Valor de garantía de la oferta: 1% del presu- 
puesto oficial. 

e. 28/1 0/2005 N ° 495.395 v. 1 0/1 1 /2005 



BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 

ÁREA COMPRAS Y CONTRATACIONES 

INMUEBLES 

LICITACIÓN PUBLICA N°INM-942 

Llámase a Licitación Pública N ° INM-942, para 
los trabajos de «Demolición sector servicios, 
apuntalamientos, cegado de pozos absorbentes 
y aljibe existentes, reparaciones varias y cons- 
trucción núcleo sanitario nuevo" en el edificio 
sede de la Sucursal Campo Largo (Chaco). 

La apertura de las propuestas se realizará el 
16/11/05 a las 12:30 hs., en el Área Compras y 
Contrataciones, Departamento de Inmuebles, Bar- 
tolomé Mitre 326, 3 o Piso, Oficina 311 - (1036) - 
Capital Federal. 

Compra y consulta de pliegos en la citada De- 
pendencia, en Sucursal Campo Largo y en la Ge- 
rencia Zonal Resistencia. 

Costo estimado: $ 148.400.- + IVA. 

Valor del pliego: $200.- 

e. 27/1 0/2005 N ° 495.583 v. 01/11 /2005 



ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE 
INGRESOS PÚBLICOS 
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE 
LICITACIÓN PUBLICA N° 11/2005 
Expediente N° 255.726/05 

OBJETO: Servicio de limpieza integral de 
edificios ocupados por la Dirección Regional 
Norte y Agencias N ° 1 , 2, 1 6, 41 y 66. 

Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Retiro o adquisición de pliegos: Av. de Mayo 
1317,6° Piso, Of. 608/3, Cap. Fed. Hasta las 1 5.00 
horas del día 8 de noviembre de 2005. 

Costo del pliego: $50.- 

Consulta de pliegos: Av. de Mayo 1 31 7, 6° Piso, 
Of. 608/3, Cap. Fed. Hasta las 1 5.00 horas del día 
8 de noviembre de 2005. 

Presentación de ofertas: Av. de Mayo 1317, 6° 
Piso, Of. 608/3, Cap. Fed. Hasta las 15.00 horas 
del día 8 de noviembre de 2005. 

Acto de apertura: Av. de Mayo 1317,6° Piso, Of. 
608/3, Cap. Fed. Día 8 de noviembre de 2005 a 
las 15.00 horas. 

e. 28/1 0/2005 N ° 495.658 v. 31/1 0/2005 



COMITÉ EJECUTOR DEL PLAN DE 
GESTIÓN AMBIENTAL Y DE MANEJO 
DE LA CUENCA HIDRICA 
MATANZA-RIACHUELO 
LICITACIÓN PUBLICA N° 4/2005 - 
Circular N°1 
Expediente N°10.011/05 

OBJETO: Construcción de la obra "Amplia- 
ción de la Planta Depuradora de Efluentes Cloa- 
cales Sudoeste del Partido de La Matanza". 



Clase: Internacional 

Acto de apertura: Comité Ejecutor del Plan de 
Gestión Ambiental y de Manejo de la Cuenca Hí- 
drica Matanza-Riachuelo sita en Av. Almirante 
Brown 1378/90 (CP 1159), Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 7 de noviembre de 2005 a las 1 1 .00 
horas. 

Descripción de la Circular Modificatoria 

Modificación de la fecha de apertura de las ofer- 
tas según el siguiente detalle: 

Fecha y hora de apertura: 7 de diciembre de 
2005 a las 1 1 .00 horas. 

Recepción de ofertas: Hasta las 1 0.00 horas del 
día de la apertura en la sede del Comité Ejecutor 
del Plan de Gestión Ambiental y de Manejo de la 
Cuenca Hídrica Matanza-Riachuelo sita en Av. 
Almirante Brown 1378/90 (CP 1 159), Ciudad Au- 
tónoma de Buenos Aires. 

Fecha límite para consultas y aclaraciones del 
pliego: 23 de noviembre de 2005. 

e. 28/1 0/2005 N ° 495.669 v. 28/1 0/2005 



PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 

FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA Y 

SERVICIOS 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL 

N° 01/2005 DEL 19 DISTRITO - 

BAHÍA BLANCA 

(LEY DE OBRAS PUBLICAS 

N°13.064)-F.T.N. 

La Dirección Nacional de Vialidad llama a Lici- 
tación Pública Nacional para contratación de la 
obra que se detalla: 

Obra: Finalizar y refaccionar el edificio en que 
funcionará la sede del 19° Distrito Bahía Blanca 
contemplando la ejecución de, diversas tareas como 
ser: demolición de cielorrasos y mamposterías exis- 
tentes, ejecución de contrapisos, carpetas y pisos 
cerámicos, mampostería con sus correspondien- 
tes revoques y pintura, instalaciones eléctricas, 
sanitarias, gas y red de computadoras, carpintería 
metálica, de aluminio y de madera, calefacción e 
instalaciones de aire acondicionado. 

Presupuesto oficial: $ 995.000,00 (Referido al 
mes de Junio/05) 

Plazo de Ejecución de Obra: Ocho (08) meses 

Lugar de consulta y venta de pliegos: Sede 1 9 ° 
Distrito - Bahía Blanca - DNV - Calle Darragueira 
1271, Bahía Blanca y Subgerencia de Servicios 
de Apoyo (Div. Licitaciones y Compras), Av. Julio 
A. Roca 734/38 - 3° Piso Cap.Fed. - A partir del 
día 4 de Noviembre de 2005 

Valor del Pliego: $ 995,00 

Lugar de apertura: Sede 19° Distrito - Bahía 
Blanca - DNV - Calle Darragueira 1271 - Bahía 
Blanca - Buenos Aires. 

Fecha y hora de apertura: 9 de Diciembre de 
2005 -10.00 (diez) Horas. 

e. 28/1 0/2005 N ° 495.707 v. 1 7/1 1 /2005 



MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 

FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA Y 

SERVICIOS 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

SUBSECRETARÍA DE RECURSOS 

HIDRICOS 

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL 

OBJETO: Selección y contratación de servi- 
cios de ingeniería para revisión de Proyectos 
e Inspección de la Obra Arroyo Unamuno - PGA 
- Obras de Primera Prioridad. 

La Secretaría de Obras Públicas, a través de la 
Subsecretaría de Recursos Hídricos llama a Lici- 
tación Pública Nacional. 

Presupuesto oficial: $ 1 .350.000.- 

Plazo de ejecución de la obra: 1 .095 días corri- 
dos. 

Consulta de pliegos: H. Yrigoyen 250, Piso 1 1 °, 
Oficina 1141, Cap. Fed. 

Adquisición de pliegos: Dirección General de 
Administración, Coordinación Área Tesorería, H. 
Yrigoyen 250, Piso 7°, Oficina 713, Cap. Fed. 

Horario de atención: 10.00 a 14.00 hs. A partir 
del 31/10/05. 

Presentación y apertura: Salón Microcine, Hi- 
pólito Yrigoyen 250, Piso 5°, Capital Federal. 

Nota: Las propuestas serán recibidas el día 30 
de noviembre de 2005 de 11.00 a 14.00 hs. La 



presentación se hará personalmente o a través 
de persona autorizada por la empresa. No se acep- 
tarán envíos por correo. 

Fecha de apertura: 30 de noviembre de 2005 - 
Hora: 14:00. 

Valor del pliego: Pesos quinientos ($ 500,00). 
Efectivo o cheque certificado a la orden del Ban- 
co de la Nación Argentina y la leyenda «Para ser 
depositado en la Cuenta N ° 251 0/46-Recaudación 
T.G.N.". 

e. 28/1 0/2005 N ° 495.71 7 v. 1 7/1 1 /2005 



LIMPIEZA 



A.F.I.P.-D.G.A. - DIRECCIÓN REGIONAL 
ADUANERA COMODORO RIVADAVIA 
LICITACIÓN PUBLICA N°16/2005 
Expediente N° 254.384-2005 

OBJETO: Servicio integral de limpieza de 
oficinas y acarreo de documentación para la 
Aduana de Río Grande. 

Lugar de consulta de pliegos: División Aduana 
de Río Grande, 20 de Junio N°450 - Río Grande - 
Provincia de Tierra del Fuego - Días hábiles de 
8.00 a 15.00 hs. 

Lugar de venta de pliegos: División Aduana de 
Río Grande, 20 de Junio N° 450 - Río Grande - 
Provincia de Tierra del Fuego - Días hábiles de 
8.00 a 15.00 hs. 

Valor del pliego: -;- 

Lugar de presentación de las ofertas: División 
Aduana de Río Grande, 20 de Junio N ° 450 - Río 
Grande - Provincia de Tierra del Fuego - Días há- 
biles de 8.00 a 15.00 hs. 

Lugar del acto de apertura: División Aduana de 
Río Grande, 20 de Junio N° 450 - Río Grande - 
Provincia de Tierra del Fuego. 

Fecha del acto de apertura: 08/11/05 a las 
11.00 hs. 

e. 27/1 0/2005 N ° 494.81 9 v. 28/1 0/2005 



ADMINISTRACIÓN FEDERAL 
DE INGRESOS PÚBLICOS 
DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA 
DIRECCIÓN REGIONAL CÓRDOBA 
LICITACIÓN PUBLICA N° 9/2005 
Expediente N° 1-255.643-2005 

OBJETO: Servicio integral de limpieza en 
edificios sede Dirección Regional Córdoba. 

Lugar de consulta y/o retiro de pliegos: AFIP- 
DGI - Dirección Regional Córdoba - Sección Ad- 
ministrativa, sita en calle Av. Colón N° 760, 1 ° P, 
Ciudad de Córdoba, Prov. de Córdoba. De lunes a 
viernes de 7.00 a 13.00 horas. 

Lugar de apertura de ofertas: AFIP-DGI - Di- 
rección Regional Córdoba - Sección Administrati- 
va, sita en calle Av. Colón N °760 - 1 ° P, Ciudad de 
Córdoba, Prov. de Córdoba. El día miércoles 
09/1 1/2005 a las 10.00 hs. 

e. 27/1 0/2005 N ° 495.398 v. 28/1 0/2005 



AFIP-DGI DIRECCIÓN REGIONAL 

NEUQUEN 

LICITACIÓN PUBLICA N° 11/2005 

(DI RNEU) - Ejercicio: 2005 

Expediente N° 1-255365-2005 

OBJETO: Servicio de limpieza e higiene para 
el edificio de la Agencia Gral. Roca de la AFIP- 
DGI. 

Clase: De Etapa Única 

Modalidad: S/Modalidad 

Monto estimado de la licitación (F1236): 
$231.158,40. 

Costo del pliego: Sin costo. 

Consultas y retiro de pliegos: Dirección Regio- 
nal Neuquén - Carlos H. Rodríguez 264 - PB, Sec- 
ción Administrativa - (8300) Neuquén Capital TE 
0299-4482756. De lunes a viernes de 08.00 a 
14.00 hs. 

Presentación de las ofertas: Dirección Regio- 
nal Neuquén - Carlos H. Rodríguez 264 - PB, Sec- 
ción Administrativa - (8300) Neuquén Capital TE 
0299-4482756. 04/1 1/2005 hasta las 10:55 hs. 
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Acto de apertura: Dirección Regional Neuquén 
- Carlos H. Rodríguez 264 - PB, Sección Adminis- 
trativa - (8300) Neuquén Capital TE 0299-4482756. 
04/11/2005- 11:00 hs. 

e. 27/1 0/2005 N° 495.401 v. 28/1 0/2005 



COMISIÓN NACIONAL DE 
COMUNICACIONES 
LICITACIÓN PUBLICA N°9/2005 
Expediente CNC N° 751 3/2005 

OBJETO: Servicio de limpieza y maestranza 
para los inmuebles que albergan a la sede Cen- 
tral de este Organismo, al Centro de Atención 
al Usuario y a la Sala de Capacitación ubicada 
en el edificio contiguo a dicho Centro, la Se- 
cretaría de Comunicaciones y el Centro de 
Control Buenos Aires. 

Lugar de consultas y/o retiro de pliegos: Comi- 
sión Nacional de Comunicaciones - Gerencia de 
Administración de Recursos - Área Suministros, 
Contrataciones y Control de Servicios Básicos 
(Sector Contrataciones), calle Perú N° 103, Piso 
1 5 (C1 067AAC) Ciudad de Buenos Aires, en días 
hábiles administrativos en el horario de 10.00 a 
13.30 y de 15.00 a 17.00. 

Lugar de presentación de ofertas: El indicado 
precedentemente y hasta el día y hora prefijados 
para la apertura de sobres. 

Valor del pliego: Sin cargo. 

Apertura de sobres: Perú N°103, Piso 15 -Ciu- 
dad de Buenos Aires - 1 8 de noviembre de 2005 - 
12 horas. 

e. 27/1 0/2005 N ° 495.409 v. 28/1 0/2005 



MINISTERIO DE SALUD Y AMBIENTE DE 
LA NACIÓN 

SUPERINTENDENCIA DE 
SERVICIOS DE SALUD 
LICITACIÓN PUBLICA N° 9/2005 
Expediente N° 97.31 6/05-SSSalud 

OBJETO: Por la contratación de un servicio 
de limpieza integral de todos los pisos del edi- 
ficio sede de este Organismo a partir 1er. día 
hábil del año 2006, en un todo de acuerdo a lo 
detallado como especificaciones técnicas y 
planos del "Pliego de Bases y Condiciones Ge- 
nerales y Particulares" de la mencionada 
convocatoria. 

Consultas e informes y venta de pliego: Dpto. 
Compras y Contrataciones de esta Superintenden- 
cia, sito en Av. Pte. Roque S. Peña 530 4to. Piso 
(1 035) Cap. Federal, en el horario de 1 a 1 3 y de 
14 a 16,30 horas. Sitio Web www.sssalud.gov.ar 
ICONO: comprasycontrataciones. Asimismo, "El 
Pliego de Bases y Condiciones Generales y Parti- 
culares" de este procedimiento podrá ser obteni- 
do con el fin de presentarse a cotizar o consulta- 
do en el sitio Web de la Oficina Nacional de Con- 
trataciones, www.onc.mecon.gov. ar, accediendo 
al link Transparencia". 

Valor Pliego: $100,00. 

Presentación ofertas: En el citado Dpto. de Com- 
pras y Contrataciones de la Subgcia. de Adminis- 
tración de este Organismo hasta la fecha y hora 
que se indica: 

Apertura: 21 de noviembre de 2005 - Hora: 
15.00. 

e. 28/1 0/2005 N ° 495.633 v. 31/1 0/2005 



REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN 



INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS 

SOCIALES PARA JUBILADOS Y 

PENSIONADOS 

LICITACIÓN PUBLICA N°54/2005 

Expediente N ° 200-2005-00041 -7-0008 

OBJETO: Llámase a Licitación Pública N° 
54/05 ara la contratación de un servicio de 
puesta en marcha inicial y de mantenimiento 
preventivo y correctivo de los sistemas de cli- 
matización (frío/calor) ubicados en diversos in- 
muebles de este Instituto que se detallan en el 



Anexo I del Pliego de Bases y Condiciones Par- 
ticulares y Especificaciones Técnicas, por el 
término de veinticuatro (24) meses con opción 
a renovación por doce (12) meses adicionales. 

Pliegos e información en: Nuestra página de 
internet: www.pami.org.ar 

Valor del pliego: Sin costo. 

Presentación de ofertas en: Subgerencia de 
ComprasyContrataciones, Perú 169, 5 "Piso, Ciu- 
dad Autónoma de Buenos Aires. 

Lugar de apertura: Subgerencia de Compras y 
Contrataciones, Perú 169, 5° Piso, Ciudad Autó- 
noma de Buenos Aires. 

Apertura: 14 de noviembre de 2005 - Hora: 
11:00. 

www.pami.org.ar 

e. 27/1 0/2005 N ° 495.693 v. 28/1 0/2005 



SERVICIOS DIVERSOS 



BANCO CENTRAL DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA 
COMPULSA DE PRECIOS N° 78/2005 
Expediente N ° 1 00.562/05 

OBJETO: Servicio de mantenimiento, repa- 
ración y recarga de hasta un total de 960 mata- 
fuegos. Provisión e instalación de hasta un total 
de 50 vidrios de gabinetes de matafuegos y de 
hasta un total de 150 chapas balizas. 

Consulta y/o compra de pliegos: Gerencia de 
Contrataciones, Reconquista 266 (8° Piso, Ofici- 
na 801, Edif. San Martín), Cap. Fed., de 10:00 a 
1 5:00 hs., hasta el 1 0/1 1 /05, mediante una nota y/ 
o tarjeta comercial identificatoria. O fotocopia de 
ficha de inscripción de nuestro Registro de pro- 
veedores con la cual obtendrá el 50% de dto. del 
valor del pliego. Los pliegos se abonan en efecti- 
vo o cheque de la empresa, en este caso hasta 
72 hs. hábiles anteriores a la fecha de apertura 
(pueden efectuarse consultas en el sitio del BCRA 
en Internet: www.bcra.gov.ar). 

Valor del pliego: $ 140.- 

Presentación de las ofertas y apertura de so- 
bres: En el área antes mencionada, hasta el día 
11/11/05, a las 12:00 horas. 

Visita previa: Se llevará a cabo el quinto día hábil 
bancario anterior a la fecha de apertura, a las 1 3.00 
horas. A tal efecto, tomarán contacto con la Sub- 
gerencia de Seguridad Interna de este Banco, 
Reconquista 266, edif. Argentarías, Planta Baja, 
oficina N° 3, o a los teléfonos 4348-3500 internos 
2017 y 2454, en el horario de 10.00 a 15.00. 

e. 27/1 0/2005 N ° 494.475 v. 28/1 0/2005 



ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE 

INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN REGIONAL ADUANERA 

ROSARIO 

LICITACIÓN PUBLICA N°15/2005 

Expediente N° 253.698/05 



OBJETO: Construcción galpón tipología des- 
montable y tareas anexas Resguardo Pte. In- 
ternacional Gral. San Martín, jurisdicción Adua- 
na de Gualeguaychú. 

Retiro o adquisición de pliegos: Sección Admi- 
nistrativa y Financiera-Dirección Regional Adua- 
nera Rosario (Alvear 149, 2° Piso, Rosario) Sec- 
ción Contabilidad Aduana Gualeguaychú San Lo- 
renzo N° 420 - Gualeguaychú, Entre Ríos. Días 
hábiles administrativos hasta el 29/1 1 /05, de 8.00 
a 15.00 hs. 

Costo del pliego: Sin valor comercial. 

Consulta de pliegos: Sección Administrativa y 
Financiera - Dirección Regional Aduanera Rosa- 
rio (Alvear 149, 2° Piso, Rosario). Días hábiles 
administrativos hasta el 29/1 1 /05, de 8.00 a 1 5.00 
hs. 

Presentación de ofertas: Sección Contabilidad 
Aduana Gualeguaychú San Lorenzo N°420, Gua- 
leguaychú, Entre Ríos. Hasta el 29/11/05 días 
hábiles administrativos, de 8.00 a 15.00 hs., y el 
30/1 1/05, en el horario de 8.00 a 12.00 hs. 

Acto de apertura: Sección Contabilidad Adua- 
na Gualeguaychú San Lorenzo N°420, Gualegua- 
ychú, Entre Ríos. El día 30/1 1/05, a las 12:00 hs. 
e. 27/1 0/2005 N ° 494.828 v. 28/1 0/2005 



MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 

FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA Y 

SERVICIOS 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 

PRODUCCIÓN 

LICITACIÓN PUBLICA N° 11/2005 

OBJETO: Restauración de pintura del Patio 
Principal perteneciente al complejo Ministerio 
de Economía y Producción, sito en Hipólito 
Yrigoyen 250, Capital Federal. 

El Ministerio de Economía y Producción llama 
a Licitación Pública la siguiente obra. 

Presupuesto oficial: $ 945.000.- 

Plazo de ejecución de la obra: 8 meses. 

Consulta de pliegos: Dirección Compras y Con- 
trataciones, H. Yrigoyen 250, Piso 7°, Oficina 710, 
Cap. Fed. Horario de atención: 10.00 a 16.00 ho- 
ras. 

Adquisición de pliegos: Dirección General de 
Administración, Coordinación Área Tesorería, H. 
Yrigoyen 250, Piso 7°, Oficina 713, Cap. Fed. Ho- 
rario de atención: 10.00 a 14.00 hs. 

Presentación y apertura: Dirección General de 
Administración, Dirección Compras y Contratacio- 
nes. Presentación: Hipólito Yrigoyen 250, Piso 7°, 
Oficina 710. 

Apertura: Hipólito Yrigoyen 250, Piso 7°, Ofici- 
na 701 , Capital Federal. 

Nota: Las propuestas serán recibidas el día 17 
de noviembre de 2005 de 10.00 a 12.00 hs. La 
presentación se hará personalmente o a través 
de persona autorizada por la empresa. No se acep- 
tarán envíos por correo. 

Fecha de apertura: 17 de noviembre de 2005 - 
Hora: 15.00. 

Valor del pliego: Pesos novecientos cuarenta y 
cinco ($ 945,00). Efectivo o cheque certificado a 
la orden del Banco de la Nación Argentina y la 
leyenda «Para ser depositado en la Cuenta 
N ° 251 0/46-Recaudación T.G.N.". 

e. 21 /1 0/2005 N ° 495.042 v. 1 0/1 1 /2005 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 
SECRETARIA DE 
PLANEAMIENTO FÍSICO 
LICITACIÓN PUBLICA N° 10/2005 

OBJETO: Adecuación instalación eléctrica y 
de voz y datos Pabellón Este Facultad de Odon- 
tología. 

Lugar de consulta de pliegos: Secretaría de Pla- 
neamiento Físico - Av. Ing. Rogelio Ñores Martí- 
nez N°2200, Ciudad Universitaria - 5000 Córdo- 
ba. 

Valor del pliego: $250.- 

Lugar de presentación de las ofertas: Secreta- 
ría de Planeamiento Físico (Dpto. Compras). 

Apertura: 08-1 1-05 - 1 1 horas. 

e. 26/1 0/2005 N ° 495.279 v. 28/1 0/2005 



BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 

ÁREA COMPRAS Y CONTRATACIONES 

INMUEBLES 

LICITACIÓN PUBLICA N°INM-937 

OBJETO: Llámase a Licitación Pública N° 
INM-937, para los trabajos de "Instalación de 
aire acondicionado en los locales de la Geren- 
cia Zonal" en el edificio Sede de la Sucursal 
Mar del Plata. 

La apertura de las propuestas se realizará el 
1 6/1 1 /05 a las 1 3:30 hs. , en el Área de Compras y 
Contrataciones, Departamento de Inmuebles, Bar- 
tolomé Mitre 326, 3 o Piso, Oficina 311 - (1036) - 
Capital Federal. 

Compra y consulta de pliegos: En la citada De- 
pendencia, y en Sucursal Mar del Plata. 

Costo estimado: $ 64.700.- + IVA. 

Valor del pliego: $ 100.- 

e. 26/1 0/2005 N ° 495.348 v. 31/1 0/2005 



TRANSPORTADORA DE GAS DEL 
NORTE S.A. (TGN) 
LICITACIÓN N°HPI 32491 

OBJETO: Servicio de reparación de conjun- 
to estatórico y rotórico de turbina de potencia 
de turbina ya instalada en planta compresora 
de gas natural con provisión de repuestos. 



Contrataciones sujetas al Régimen de Compre 
Trabajo Argentino Ley 25551 y Dec. 1600/2002 

Monto estimado: $ 120.000.- 

Consulta de pliego: Depto. de Compras (Tel. 
4959-2184). 

Ver detalle contrataciones: http://onc.mecon. 
gov.ar/ 

e. 27/1 0/2005 N ° 495.382 v. 28/1 0/2005 



TRANSPORTADORA DE GAS DEL 
NORTE S.A. (TGN) 
LICITACIÓN N°HTB5000 

OBJETO: Servicio de reparación de conjun- 
tos primera etapa estatórica y disco rotórico 
de segunda etapa de generadora de gases tur- 
bina ya instalada en planta compresora de gas 
natural con provisión de repuestos. 

Contrataciones sujetas al Régimen de Compre 
Trabajo Argentino Ley 25551 y Dec. 1600/2002 

Monto estimado: $ 130.000.- 

Consulta de pliego: Depto. de Compras (Tel. 
4959-2184). 

Ver detalle contrataciones: http://onc.mecon. 
gov.ar/ 

e. 27/1 0/2005 N ° 495.383 v. 28/1 0/2005 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES 
LICITACIÓN PRIVADA N° 12/2005 
Expediente N° 827-0778/05 

OBJETO: Readecuación de sanitarios y pla- 
taforma elevadora para discapacitados. 

Retiro de pliegos: Dirección de Suministros, de 
la Universidad Nacional de Quilmes, Roque Sáenz 
Peña 180, Bernal, Pcia. Bs. As. 4365-7114. 

Costo del pliego: Sin costo. 

Presentación de ofertas: Dirección de Suminis- 
tros, de la Universidad Nacional de Quilmes, en 
calle Roque Sáenz Peña 180, Bernal, Partido de 
Quilmes, Pcia. Bs. As. 

Fecha de apertura de ofertas: Día 10/11/05 a 
las 14.00 hs. 

e. 28/10/2005 N°495.391 v. 31/10/2005 



PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA Y 
SERVICIOS 

SECRETARIA DE TRANSPORTE 
ADMINISTRACIÓN GENERAL 
DE PUERTOS S.E. 
PUERTO BUENOS AIRES 
LICITACIÓN PRIVADA N° 122/2005 

OBJETO: Servicio de asistencia técnica mo- 
tores Diesel de Embarcaciones de Dragado. 

Retiro y consulta de pliegos: En la Gerencia de 
Abastecimiento, Av. Ing. Huergo 431 , Planta Baja, 
Buenos Aires, en días hábiles de 9 a 15 horas. 

Valor del pliego: $ 12,00 IVA incluido. 

Fecha de apertura y lugar de presentación de 
ofertas: El día 1 1 de noviembre de 2005 a las 1 1 :00 
horas, en la Sala de Aperturas de la Administra- 
ción General de Puertos - Sociedad del Estado, 
Planta Baja de la dirección mencionada. 

e. 27/1 0/2005 N ° 495.528 v. 28/1 0/2005 



MINISTERIO DE ECONOMÍA 
Y PRODUCCIÓN AFIP - 
DIRECCIÓN REGIONAL MENDOZA 
LICITACIÓN PUBLICA N° 23/2005 
Ejercicio: 2005 
Expediente N° 250372/05 

OBJETO: Cambio y señalética de vidrios del 
edificio de la Sede de la Dirección Regional 
Mendoza. 

Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Retiro o adquisición de pliegos: Región Mendo- 
za - Sección Administrativa, Garibaldi 18 - Men- 
doza. Hasta el 8/1 1/2005 a las 1 1 .00 horas. 

Costo del pliego: 0. 

Consulta de pliegos: Región Mendoza - Sección 
Administrativa, Garibaldi 18 - Mendoza. Hasta el 
8/1 1/2005 a las 11. 00 horas. 
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Presentación de ofertas: Región Mendoza - 
Sección Administrativa, Garibaldi 18 - Mendoza. 
Hasta el 8/1 1/2005 a las 1 1 .00 horas. 

Acto de apertura: Región Mendoza - Sección 
Administrativa, Garibaldi 1 8 - Mendoza - 8/1 1/2005 
a las 1 1 .00 horas. 

e. 27/1 0/2005 N ° 495.532 v. 28/1 0/2005 



MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 

FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA Y 

SERVICIOS 

SECRETARIA DE MINERÍA 

SERVICIO GEOLÓGICO 

MINERO ARGENTINO COD 2831/8 

LICITACIÓN PRIVADA INTERNACIONAL 

N° 4/2005 

N° Expediente/s: 559/2005 

OBJETO: Contratación de análisis químicos 
multielemento de muestras geológicas a soli- 
citud del Instituto de Geología y Recursos Mi- 
nerales. 

Lugar de consulta y retiro de pliegos: Colectora 
Av. Gral. Paz 5445 entre Albarellos y Constituyen- 
tes PTM edificio 14 1 °piso, San Martín Prov. Bue- 
nos Aires. Hasta el 1 5 de noviembre de 2005 de 9 
a 13 y de 14 a 16 horas. 

Lugar de presentación de las ofertas: Colectora 
Av. Gral. Paz 5445 entre Albarellos y Constituyen- 
tes PTM edificio 14 1 °piso, San Martín Prov. Bue- 
nos Aires (Área Compras y Contrataciones). Las 
ofertas se recibirán hasta el día 21 de noviembre 
de 2005 hasta las 16 horas únicamente. 

Lugar del acto de apertura: Colectora Av. Gral. 
Paz 5445 entre Albarellos y Constituyentes PTM 
edificio 141° piso, San Martín Prov. Buenos Aires. 

Fecha del acto de apertura: El día 22/1 1/2005 a 
las 1 1 horas. 

e. 28/1 0/2005 N ° 495.560 v. 31/1 0/2005 



MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 

FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA Y 

SERVICIOS 

LICITACIÓN PUBLICA N°34/2005 

Expediente N°S01 :0275776/2005 

OBJETO: Contratación para la provisión de 
cuerpos muertos destinados al fondeo de se- 
ñalización hidrográfica para distintas depen- 
dencias de la Subsecretaría de Puertos y Vías 
Navegables. 

Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Pliego: Sin costo. 

Retiro de pliegos: Dirección Compras y Contra- 
taciones, H.Yrigoyen 250, Piso 7 o , Of. 701, Cap. 
Fed. Hasta el 16/1 1/2005 a las 16 hs. 

Consultas: Dirección Nacional de Vías Navega- 
bles (contacto Ing. Norberto Fernández (Tel. 4361 - 
5970). Hasta el 17/11/2005 a las 16 hs. 

Presentación de ofertas: Dirección Compras y 
Contrataciones, H.Yrigoyen 250, Piso 7 o , Of. 710, 
Cap. Fed. Hasta el 18/1 1/2005 a las 1 6 hs. 

Acto de apertura: Dirección Compras y Contra- 
taciones, H.Yrigoyen 250, Piso 7 o , Of. 724, Cap. 
Fed. El 21 de noviembre de 2005 a las 15 hs. 

El Pliego de Bases y Condiciones de este pro- 
cedimiento podrá ser consultado en el sitio Web 
de la Oficina Nacional de Contrataciones, acce- 
diendo al link Transparencia. 

e. 27/1 0/2005 N ° 495.594 v. 28/1 0/2005 



ADMINISTRACIÓN FEDERAL 
DE INGRESOS PÚBLICOS 
LICITACIÓN PUBLICA N° 242/2005 
Expediente N° 254333/05 

OBJETO: Adecuación y ejecución de traba- 
jos varios en Edificio AFIP C. Calvo 190. 

Lugar de apertura: Departamento Administra- 
ción de Compras. 

Fecha de apertura: 28-1 1 -2005 - Hora: 1 1 :30. 

Valor del pliego: $100.00. 

Consultas y adquisición de pliegos: Dep. Adm. 
Compras o en www.afip.gov.ar 

Teléfonos/Fax: 4347-2845/2927/2924 - Fax: 
4347-2843. 

Domicilio de Compras: H.Yrigoyen 370, Piso 5° 
Oficina 5830. 

Días y horarios: Días hábiles administrativos de 
10.00 a 15.30 hs. 

Observaciones: 



Ultimo día p/venta de pliego: 09/1 1/05. 
Fecha p/efectuar la visita: 10/1 1/05. 
Ultimo día p/consultas escritas: 15/1 1/05. 

e. 28/1 0/2005 N ° 495.724 v. 31/1 0/2005 



MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
SUPERINTENDENCIA DE 
RIESGOS DEL TRABAJO 
LICITACIÓN PUBLICA N° 04/2005 
Expediente N° 3477/05 

OBJETO: Contratación de un servicio de 
correspondencia para la SRT. 

Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Orden de Compra Abierta. 

Retiro o adquisición de pliegos: Superintenden- 
cia de Riesgos del Trabajo, Bartolomé Mitre 751 
PB, Capital Federal. Hasta el día 21/1 1/2005, hasta 
las 11:00 hs. 

Costo del pliego: Sin cargo. 

Consulta de pliegos: Superintendencia de Riesgos 
del Trabajo, Bartolomé Mitre 751 PB, Capital Federal. 
Hasta el día 21/1 1/2005, hasta las 1 1 :00 hs. 

Presentación de ofertas: Superintendencia de 
Riesgos del Trabajo, Reconquista 674, PB, Capital 
Federal. Hasta el día 21/1 1/2005, a las 1 1 .00 hs. 

Acto de apertura: Superintendencia de Riesgos 
del Trabajo, Bartolomé Mitre 751 PB, Capital Fe- 
deral. Día 21/1 1/2005, a las 16.00 hs. 

Observaciones Generales 

" El Pliego de Bases y Condiciones Particulares de este 
procedimiento podrá ser consultado en el sitio Web de la 
Oficina Nacional de Contrataciones, www.onc.mecon. 
gov.ar, accediendo al link Transparencia. 

Asimismo podrán ser obtenidos en dicha pági- 
na, siendo estos pliegos válidos para cotizar. 

e. 28/1 0/2005 N ° 495.856 v. 31/1 0/2005 



SERVICIOS SOCIALES Y SERVICIOS 
COMUNALES CONEXOS 



INSTITUTO OBRA SOCIAL 

DEL EJERCITO 

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

CONTRATACIONES 

LICITACIÓN PUBLICA N° 00006/2005 

OBJETO: Por la prestación del servicio de 
ambulancia. 

Lugar de retiro o consulta de pliegos: Paso 551 
- C.A.B.A. - Planta Baja (Of. Contrataciones). Días 
hábiles de lun. a vie. de 08.00 hs. a 1 1 .45 hs., has- 
ta 24 hs. antes de la apertura. 

Localidad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Valor del pliego: $ 1000.00. 

Lugar y presentación de las ofertas: I.O.S.E., 
Paso 551, C.A.B.A. - Planta Baja (Guardia). 

Lugar de apertura: I.O.S.E. - 07 de noviembre 
de 2005 a las 10.00. 

e. 1 9/1 0/2005 N ° 494.598 v. 28/1 0/2005 



Ventas y 
Ofrecimientos 
del Estado 



CONCESIONES 



GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE BUENOS AIRES 
SECRETARIA DE PRODUCCIÓN 
TURISMO Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
COORDINACIÓN TÉCNICA 
ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
LICITACIÓN PUBLICA N° 16/2005 
Expediente N° 69.562/2001 

ANEXO 

CONCESIÓN DE LA FABRICACIÓN Y/O PRO- 
VISIÓN, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, CON- 



SERVACIÓN Y RETIRO DEL MOBILIARIO UR- 
BANO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 
AIRES 

Llámase a Licitación Pública N° 16/2005, para 
el día 15 de Diciembre de 2005, a las 12,00 ho- 
ras, al amparo de lo establecido en el Artículo 55° 
del Decreto Ley 23.354/56 y el Decreto N°2409/ 
PEN/1966, para la «Concesión de la fabricación 
y/o provisión, instalación, mantenimiento, conser- 
vación y retiro del mobiliario urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires". 

Valor del Pliego: Pesos veinticinco mil 
($25.000,00). 

Adquisición del pliego: Los Pliegos de Bases y 
Condiciones pueden ser retirados, en el Área Com- 
pras y Contrataciones de la Dirección General de 
Coordinación Técnica, Administrativa y Legal de- 
pendiente de la Secretaría de Producción Turis- 
mo y Desarrollo Sustentable, sita en Sarmiento 
630, Piso 1 3 °, de lunes a viernes en el horario de 
10,00 a 15,00 horas. 

Consultas: Las consultas y pedidos de aclara- 
ciones deberán realizarse por escrito, ante la Sub- 
secretaría de Medio Ambiente dependiente de la 
Secretaría de Producción Turismo y Desarrollo 
Sustentable sita en Av. de Mayo N Q 575, Piso 1 B , 
Oficina N Q 1 1 1 , de lunes a viernes, en el horario 
de 1 a 1 5 horas, hasta Quince (15) días corridos 
antes de la fecha del Acto de Apertura. 

Lugar de apertura y presentación de las ofer- 
tas: Se recibirán hasta el 14 de Diciembre en el 
Área Compras y Contrataciones de la Dirección 
General de Coordinación Técnica, Administrativa 
y Legal dependiente de la Secretaría de Produc- 
ción Turismo y Desarrollo Sustentable, sita en 
Sarmiento 630, Piso 13°, de lunes a viernes en el 
horario de 10,00 a 15,00 horas. 

El día 15 de diciembre de 2005, las ofertas se 
recibirán en el Microcine del Edificio del Palacio 
Municipal, sito en Av.de Mayo N s 525, Planta Baja, 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde 
las 1 y hasta las 1 2 horas, momento y lugar en el 
cual se realizará la apertura de los Sobres N° 1 . 
e. 25/1 0/2005 N ° 495.235 v. 1 4/1 1 /2005 



Locaciones 



INMUEBLES 



MINISTERIO PUBLICO 
PROCURACIÓN GENERAL 
DE LA NACIÓN 
LICITACIÓN PUBLICA N° 04/2005 

OBJETO: Locación de inmueble en Capital 
Federal para alojar la Dirección General de In- 
vestigaciones con autor desconocido. 

Consulta del pliego y presentación de ofertas: 

Departamento de Contrataciones 

www.mpf.gov.ar - contrataciones@mpf.gov.ar 

Hipólito Yrigoyen 765, 2do. Piso - Oficina 218, 
Capital Federal de 9 a 1 5 horas. 

Entrega de pliegos: Hipólito Yrigoyen 765, 2do. 
Piso - Oficina 219, Capital Federal de 9 a 15 ho- 
ras. 

Valor del pliego: Sin cargo. 

Apertura: 14/1 1/2005 a las 1 1 .00 hs. 

Hipólito Yrigoyen 765, 2do. Piso - Oficina 219, 
Capital Federal. 

e. 28/1 0/2005 N ° 495.672 v. 31/1 0/2005 



VARIOS 



AFIP-DGI - DIRECCIÓN REGIONAL 

NEUQUEN 

LICITACIÓN PUBLICA N° 09/2005 

Ejercicio: 2005 

Expediente N° 255271/05 

OBJETO: Servicio de alquiler de cocheras 
para vehículos oficiales pertenecientes a la 
Administración Federal de Ingresos Públicos - 
Dirección Regional Nequén. 

Clase: S/Clase 
Modalidad: S/Modalidad 



Retiro o adquisición de pliegos: Dirección Re- 
gional Neuquén - Carlos H. Rodríguez 264 - PB - 
Sección Administrativa (8300) Neuquén Capital. 
De lunes a viernes de 08.00 a 14.00 hs. 

Costo del pliego: Sin costo. 

Consulta de pliegos: Dirección Regional Neu- 
quén - Carlos H. Rodríguez 264 - PB - Sección 
Administrativa (8300) Neuquén Capital. De lunes 
a viernes de 08.00 a 1 4.00 hs. 

Presentación de ofertas: Dirección Regional 
Neuquén - Carlos H. Rodríguez 264 - PB - Sec- 
ción Administrativa (8300) Neuquén Capital. Has- 
ta el 09/1 1 /2005 a las 1 0.30 hs. 

Acto de apertura: Dirección Regional Neuquén 
- Carlos H. Rodríguez 264 - PB - Sección Admi- 
nistrativa (8300) Neuquén Capital. El día 09/11/ 
2005 a las 1 1.00 hs. 

e. 27/1 0/2005 N ° 495.402 v. 28/1 0/2005 



Preadjudicaciones 



PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
ADMINISTRACIÓN GENERAL 
DE PUERTOS S.E. 
PUERTO BUENOS AIRES 
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 15/2005 
Expediente N° 3932/2005 

Objeto: Dragado de emergencia para la adecua- 
ción de los Canales Norte y Acceso al Puerto de 
Buenos Aires hasta el Km. 12. 

Consulta del expediente: En Avda. Ing. Huergo 
431, Buenos Aires (Gerencia Abastecimiento - 
Administración de Compras) en días hábiles den- 
tro del horario de 1 2 hs. a 1 7 hs. 

Desestimar por inadmisibles: La ofertas de las 
firmas N°1) JAN DE NUL N.V. y N°2) ECODYMA 
EMPRESA CONSTRUCTORA S.A. 

Preadjudicatario: U.T.E. DREDGING N.V. SU- 
CURSAL ARGENTINA - DRAGADOS Y OBRAS 
PORTUARIAS S.A., Esmeralda 819, 2 o «D", Cap. 
Fed. 

Renglones preadjudicados: Único. 

Importe: $ 26.859.381 ,00 más I.V.A. importe que 
surge de aplicar el 8,44% de aumento sobre el 
presupuesto oficial estimado de $ 24.769.000,00 
más I.V.A. 

e. 28/10/2005 N° 495.643 v. 01/1 1/2005 



IMPRENTA DEL CONGRESO 

DE LA NACIÓN 

LICITACIÓN PRIVADA N° 1.268 

Consulta del expediente: En la División Contra- 
taciones de la Imprenta del Congreso de la Na- 
ción, sita en Av. Entre Ríos 197, Piso 1 °, Capital 
Federal, en el horario de 14 a 18 hs. 

Preadjudicatario: La firma PAPELERA PERGA- 
MINO S.A.I.C.A., Zavaleta 790, Capital Federal. 

Renglones preadjudicados: N°1 (único). 

Precio unitario: 1) $0,25.- 

Precio total: 1) $8.000,00.- 

e. 28/1 0/2005 N ° 495.680 v. 28/1 0/2005 



BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
LICITACIÓN PUBLICA N° 16.308 

Lugar de consultas: Florida 302, Piso 7mo. 

Horario: 10 a 15 hs. 

Preadjudicatario: CONSTRUTEL de NANCY L. 
CANOSA, Sarmiento 567 - Piso 2 o - Oficina 215 - 
(1041) - Capital Federal (Según mejora de pre- 
cios de fecha 25/10/2005). 

Detalle: Adecuación integral del Piso ^"-Fren- 
te- , del Edificio sito en Sarmiento 630, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

Importe total: $ 89.000,00 más I.V.A. 

Importe total: Son pesos ochenta y neuve mil 
más I.V.A. 

e. 28/1 0/2005 N ° 495.709 v. 28/1 0/2005 
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AFIP-DGA - 

DIRECCIÓN REGIONAL ADUANERA PO- 
SADAS 

LICITACIÓN PUBLICA N° 06/2005 
(DI RAPO) Ejercicio: 2005 
Expediente N ° 254776/2005 

Objeto: Servicio de limpieza para la Aduana de 
Barranqueras. 
Clase: De Etapa Única Nacional 
Modalidad: Sin Modalidad 
Oferente preadjudicado: COMFORT S.R.L. 
Renglón preadjudicado: 1 . 
Precio unitario: $ 1.565,00. 
Precio total: $ 37.560,00. 

e. 28/1 0/2005 N ° 495.800 v. 28/1 0/2005 



Adjudicaciones 



AICACYP ENTE COOPERADOR 
LEY 23.979 

REGISTRO NACIONAL DE ARMAS 
CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS 
N° 3/2005 

Comunicamos que el Concurso Privado de Pre- 
cios N° 3/2005, por la provisión de 125.000 lami- 
nados plásticos para credenciales utilizados por 
el Registro Nacional de Armas, ha sido adjudica- 
do a la empresa ID PHOTO S.A., quien además 
de ser el único oferente, cumple con los requiri- 
mientos técnicos y formales solicitados y se ajus- 
ta al precio de referencia del citado Concurso Pri- 
vado de Precios. 

e. 27/1 0/2005 N ° 76.293 v. 28/1 0/2005 



ADMINISTRACIÓN FEDERAL 
DE INGRESOS PÚBLICOS 
DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA 
DIRECCIÓN REGIONAL CÓRDOBA 
LICITACIÓN PRIVADA N° 1/2005 
Expediente N ° 1 -253082/05 

Objeto: Mantenimiento grupos electrógenos - 
Dir. Regional Córdoba. 
Total adjudicado: $ 1 9.470,00 a LUIS BORDÓN. 



CONTRATACIÓN DIRECTA N° 13/2005 

(ampliación) 

Expediente N ° 1 -253546/05 

Objeto: Provisión de cartuchos de tóner - Dir. 
Regional Córdoba. 

Total adjudicado: $ 7.118,30 a SOLUCIONES 
INFORMÁTICAS SIGMA SRL 



CONTRATACIÓN DIRECTA N° 26/2004 

(ampliación) 

Expediente N° 2551 82/04 

Objeto: Alquiler de cocheras - Dir. Regional Cór- 
doba. 

Total adjudicado: $ 270,00 a NORMA ALICIA 
ORCE. 



CONTRATACIÓN DIRECTA N° 14/2003 

(ampliación) 

Expediente N° 25441 7/03 

Objeto: Alquiler de equipos de fotocopiado - Dir. 
Regional Córdoba. 

Total adjudicado: $ 34.062,00 a STROMBOLO 
MÁXIMO. 



LICITACIÓN DIRECTA N° 23/2004 

(prórroga) 

Expediente N° 254247/04 

Objeto: Servicio de vigilancia - Dir. Regional 
Córdoba. 

Total adjudicado: $ 67.400,00 a POLICÍA FE- 
DERAL ARGENTINA. 

e. 28/1 0/2005 N ° 494.680 v. 28/1 0/2005 



MINISTERIO DE ECONOMÍA 

Y PRODUCCIÓN AFIP - DGA 

DIRECCIÓN REGIONAL 

ADUANERA CÓRDOBA 

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 16/2004 

(DI RACO) 

Expediente N° 254000/04 

Objeto: Suscripción de Guía Práctica de Comer- 
cio Exterior. Prórroga O/C 38/04 (DI RACO). 
Renglón N°1 

Precio total adjudicado: $ 14.400,00. 
Proveedor: GUIS PRACTICA S.A. 
Orden de Compra N° 22/05 (DI RACO) 
Encuadre Legal: Disposición N° 297/03 (AFIP) 

LICITACIÓN PUBLICA N° 10/2005 

(DI RACO) 

Expediente N° 253753/05 

Objeto: Adquisición de elementos para acondi- 
cionamiento de muestras. 
Renglones N°1, 4, 5 y 6. 
Precio total adjudicado: $ 39.860,88. 
Proveedor: LITORAL PACK. 
Orden de Compra N° 23/05 (DI RACO) 
Encuadre Legal: Disposición 297/03 (AFIP) 

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 11/2005 

(DI RACO) 

Expediente N° 253742/05 

Objeto: Adquisición e instalación de equipos 
acondicionadores de aires en las Aduanas de Tu- 
cumán y Pocitos. 

Renglones N° 1 y 2. 

Precio total adjudicado: $ 12.900,00. 

Proveedor: TREMOCLIMA S.A. 

Orden de Compra N° 24/05 (DI RACO) 

Encuadre Legal: Disposición 297/03 (AFIP) 

LICITACIÓN PUBLICA N° 06/2005 

(DI RACO) 

Expediente N° 252252/04 

Objeto: Servicio integral de limpieza en los edi- 
ficios Sede de la División Aduana de Córdoba y 
Depósito de Secuestros y Ventas de la misma. 
Prórroga O/C 43/04 y O/C 64/04. 

Renglón N°1 

Precio total adjudicado: $ 91 .556,64. 

Proveedor: PROGIENE S.R.L. 

Orden de Compra N° 25/05 (DI RACO) 

Encuadre Legal: Disposición 297/03 (AFIP) 



CONTRATACIÓN DIRECTA N c 

(DI RACO) 

Expediente N° 253815/04 



14/2004 



Objeto: Servicio de vigilancia Edificio Sede Di- 
visión Aduana de Oran. Prórroga O/C N° 46/04. 

Renglón N°1 

Precio total adjudicado: $ 28.809,00. 

Proveedor: POLICÍA DE LA PROVINCIA DE 
SALTA. 

Orden de Compra N° 26/05 (DI RACO) 

Encuadre Legal: Disposición 297/03 (AFIP) 

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 09/2005 

(DI RACO) 

Expediente N° 2253702/05 

Objeto: Servicio de Vigilancia Depósito de mer- 
caderías Aduana de Jujuy. 

Renglón N°1 

Precio total adjudicado: $ 47.238,30. 

Proveedor: POLICÍA DE LA PROVINCIA DE 
JUJUY. 

Orden de Compra N° 27/05 (DI RACO) 

Encuadre Legal: Disposición 297/03 (AFIP). 

e. 28/1 0/2005 N° 495.081 v. 28/1 0/2005 



MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA Y 
SERVICIOS 

YACIMIENTO CARBONÍFERO 
RIO TURBIO INTERVENCIÓN 
DTO. 1034/02-810/04 
LICITACIÓN PUBLICA N° 27/2005 
Expediente N° S01:001 13585 

Objeto: Por la adquisición de dos (2) cargado- 
ras frontales. 

Clase: Sin Clase 

Modalidad: Sin Modalidad 

Resolución YCRT N ° 72/05 

Fecha: 18/1 0/2005 

Renglón Único: Dos (2) máquinas cargadoras de rue- 
das con abina ROPS tipo CAT - modelo 950 G - Serie II. 

Adjudicatario: COVEMA S.A.C.I.F 

Monto adjudicado: U$S 276.500. 

e. 28/1 0/2005 N ° 495.629 v. 28/1 0/2005 



MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA Y SER- 
VICIOS 

YACIMIENTO CARBONÍFERO 
RIO TURBIO INTERVENCIÓN 
DTO. 1034/02-810/04 
LICITACIÓN PUBLICA N° 20/2005 
Expediente N ° S01 :0066997/2005 

Objeto : Por la adquisición de camiones tipo trac- 
tor y semirremolques. 

Clase: Sin Clase 

Modalidad: Sin Modalidad 

Resolución YCRT N ° 74/05 

Fecha: 20 de octubre de 2005. 

Adjudicatario: DEL SOL AUTOMOTOR S.R.L. 

Renglón N° 1 (camión tipo tractor). 

Monto adjudicado: $ 274.000.- 

Adjudicatario: Desierto. 

Renglón N° 2 (semirremolque para interior de 
mina). 

Adjudicatario: ANDECAM S.A. 

Renglón N°3 (semirremolque para cargas ge- 
nerales). 

Monto adjudicado: $ 99.900. 

e. 28/1 0/2005 N° 495.631 v. 28/1 0/2005 



MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA Y 
SERVICIOS 

YACIMIENTO CARBONÍFERO 
RIO TURBIO INTERVENCIÓN 
DTO. 1034/02-810/04 
LICITACIÓN PUBLICA N° 20/2005 
Expediente N ° S01 :66997/2005 

Objeto: Adquisición de camiones tipo tractor y 
semi remolque. 
Clase: Sin Clase 
Modalidad: Sin Modalidad 
Orden de Compra N° 847/05 
Adjudicatario: ANDECAM S.A. 
Total: $99.900,00. 

e. 28/1 0/2005 N ° 495.641 v. 28/1 0/2005 



MINISTERIO DE TRABAJO, 

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - 

ANSES 

LICITACIÓN PUBLICA N° 02/2005 

Expediente N ° 024-99-80966944-7-1 23 

Objeto: Adquisición de vehículos para ANSES. 

Clase: Sin Clase 

Modalidad: De Etapa Única Nacional 

Observaciones Generales: 

Por Resolución D.E.-A N° 1000/05 se han des- 
estimado las ofertas presentadas por las firmas 
PEUGEOT CITROEN ARGENTINA S.A. por los 
renglones Nros. 1 , 4, 5 y 6, FRANCISCO OSVAL- 
DO DÍAZ S.A. (por cuenta y orden de RENAULT 
ARGENTINA S.A.), por los renglones Nros. 1 , 2, 
3, 4, 5 y 6, COLCAR MERBUS S.A., por los ren- 
glones Nros. 1 , 2 y 3, y IVECAM S.A. y TOPWEST 
S.A. por el renglón N° 1 y se ha declarado fraca- 
sada la Licitación Pública N° 02/05. 

e. 28/1 0/2005 N ° 495.663 v. 28/1 0/2005 



Dictámenes de 
Evaluación 



AFIP-DGI DIRECCIÓN REGIONAL 
SANTA FE 

LICITACIÓN PUBLICA N° 06/2004 
DICTAMEN DE EVALUACIÓN N° 10/2005 
Expediente N° 252814/04 

Objeto: Adquisición de edificio para el Distrito 
San Jorge perteneciente a la AFIP-DGI - Direc- 
ción Regional Santa Fe. 

Consulta del expediente: de 7 a 1 3 horas en días 
hábiles en Sección Administrativa, Calle San Luis 
N°3155 - Santa Fe - Santa Fe. 

Dictamen de Evaluación N° 10/2005: DECLA- 
RASE DESIERTA. 

e. 28/1 0/2005 N° 495.201 v. 28/10/2005 



MINISTERIO DE SALUDY AMBIENTE 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS 
LICITACIÓN PUBLICA N°25/2005 
DICTAMEN DE EVALUACIÓN N° 186/05 

Adq. leche fortificada. 
Orden de mérito 1 : Menor precio. 
Oferente: MASTELLONE HNOS S.A. 
Renglón: 1 
Cantidad: 770500. 
Precio unitario: $ 8,6700.- 
Precio total: $ 6.680.235,00.- 
Oferente: SANCOR. 
Renglón: 2 
Cantidad: 377660. 
Precio unitario: $ 8,900.- 
Precio total: $3.361. 174,00.- 
Renglón:6 
Cantidad: 90850. 
Precio unitario: $ 9,15. 
Precio total: $831 .277,500.- 
Oferente: SUCESORES DE ALFREDO WILLI- 
NERS.A. 
Renglón: 3 
Cantidad: 159390. 
Precio unitario: $ 8,9500.- 
Precio total: $ 1 .426.540,500.- 
Oferente: VERÓNICA S.A.C.I.A.F.E.I. 
Renglón: 4 
Cantidad: 4291 80. 
Precio unitario: $ 9,21.- 
Precio total: $ 3.952.747,800.- 
Oferente: S.A. LA SIBILA. 
Renglón: 5 
Cantidad: 472420. 
Precio unitario: $9,1600.- 
Precio total: $ 4.327.367,200. 

e. 28/1 0/2005 N ° 495.588 v. 28/1 0/2005 



ADMINISTRACIÓN FEDERAL 
DE INGRESOS PÚBLICOS 
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE 
LICITACIÓN PUBLICA N° 07/2004 
ACTA DE EVALUACIÓN N° 12/05 
Expediente N° 250.259/04 

Objeto: Obra Civil y Señalética Agencia N° 16 
de la Dirección Regional Norte. 

Se notifica la puesta a disposición del Acta de 
Evaluación N° 12/05. 

Consulta del expediente: Dirección Regional 
Norte - Sección Administrativa - Oficina Contabili- 
dad y Logística, Av. de Mayo 1317, 6 o «608/3" - 
Capital Federal, de lunes a viernes de 11.00 a 
17.00 hs. 

Observaciones Generales: 

Sin Observaciones. 

e. 28/1 0/2005 N ° 495.659 v. 28/1 0/2005 



PREFECTURA NAVAL ARGENTINA 
LICITACIÓN PUBLICA N°018/2005 
DICTAMEN DE EVALUACIÓN N° 94/05 
Expte.: S-6053 c.v./2005 

Objeto: Adquisición de equipos específicos para 
la División Salvamento y Buceo y la División Con- 
trol de Averías e Incendios. 

Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Renglón N°1 

Oferente: ARGENDIVE SRL. 

Precio unitario pesos: 83.835,00. 

Precio total pesos: 83.835,00. 

Orden de mérito: 1 ° 

Renglón N°4 

Oferente: ARGENDIVE SRL. 

Precio unitario pesos: 49.680,00. 

Precio total pesos: 49.680,00. 

Orden de mérito: 1 ° 

Fundamento: Por única oferta valedera. 

Renglón N°3 

Oferente: ARGENDIVE SRL. 

Precio unitario pesos: 1.696,00. 

Precio total pesos:30.528,00. 

Orden de mérito: 1 ° 

Oferente: ABS INTERNACIONAL SA. (Oferta 
Base). 

Orden de mérito: 2 o 

Oferente: ABS INTERNACIONAL SA (Alterna- 
tiva). 

Orden de mérito: 3° 

Fundamento: Por mejor oferta valedera. 

Renglón N°2 
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Oferente: ARGENDIVE SRL 

Precio unitario pesos: 14.941,00. 

Precio total pesos:1 4.941 ,00. 

Orden de mérito: 1 ° 

Renglón N°5 

Oferente: SERVICIOS DE BUCEO de FRAN- 
CISCO ZOLANO REQUELME. 

Precio unitario pesos: 151 .000,00. 

Precio total pesos:1 51 .000,00. 

Orden de mérito: 1 ° 

Fundamento: Por menor precio. 

Ofertas no aceptadas: 

Oferente: ABS INTERNACIONAL SA. Renglón 
1. 

Oferente: SERVICIOS DE BUCEO de FRAN- 
CISCO ZOLANO REQUELME. Renglón: 1 . 

Fundamento: Por no ajustarse técnicamente a 
lo solicitado en Pliego de Bases y Condiciones. 

Oferente: ABS INTERNACIONAL SA. Renglo- 
nes: 2 y 4. 

Oferente: SERVICIOS DE BUCEO de FRAN- 
CISCO ZOLANO REQUELME. Renglones: 3 y 4. 

Fundamento: Por no haber presentado docu- 
mentación acorde lo solicitado en el punto 4 b) de 
las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y 
Condiciones. 

Oferente: SULLAIR ARGENTINA S.A. Renglón 
4. 

Fundamento: Por no haber presentado docu- 
mentación en Español, acorde lo solicitado pun- 
tos 4 b) de las Cláusulas Particulares y por efec- 
tuar condicionamientos. Art. 74, Inc. e) del Decre- 
to 436/00. 

Oferente: HYPER MED SA. Renglón: 5 

Fundamento: Por no poseer el Certificado Fis- 
cal para contratar vigente a la fecha de apertura 
de ofertas, Resolución AFIP 1814/05. 

e. 28/1 0/2005 N ° 495.705 v. 28/1 0/2005 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN 

ADMINISTRATIVA 

DIRECCIÓN GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

FINANCIERA 

DEPARTAMENTO CONTRATACIONES 

LICITACIÓN PRIVADA N° 6/2005 

DICTAMEN DE EVALUACIÓN N° 136/05 

Expediente N° 54/05 

Objeto: Adquisición de elementos de electrici- 
dad. 

Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Renglón N°1 

Orden de mérito: 1 ° - MORELEC S.A. 

Descripción: Arrancador electrónico, tiempo de 
encendido en condiciones normales, sin parpa- 
deo: 1 .7 segundos, rango de temperaturas: -40° a 
+80 ° C, para operar con circuitos simples con ten- 
sión de línea de 220-240V y tubos de 1 8 a 65 W. 

Precio unitario: $ 0,38. 

Precio total: $ 95,00. 

Renglón N°2 

Orden de mérito: 1 ° - YLUM S.A. 

Descripción: Bandeja con: balasto, ignitor y ca- 
pacitor para lámparas de mercurio halogenado y 
sodio de 250 W. 

Precio unitario: $ 51 ,48. 

Precio total: $514,80. 

Renglón N°3 

Orden de mérito: 1 ° - YLUM S.A. 

Descripción: Bastidor plástico del tipo SIGLO 
XXI. 

Precio unitario: $ 0,80. 

Precio total: $ 40,00. 

Renglón N°4 

Orden de mérito: 1 o - ELECTRÓNICA DEL 
BIANCO S.A. 

Descripción: Block Simeón S66MI 50 pares. 

Precio unitario: $ 13,39. 

Precio total: $ 53,56. 

Renglón N°5 

Orden de mérito: 1 ° - YLUM S.A. 

Descripción: Cable de 1x2,5 mm., temperatura 
máxima en el conductor 70°C en 

servicio continuo y 160°C en cortocircuito, me- 
tal: cobre electrolítico recocido, certifique normas 
IRAM 100, mts celeste, 100mtsmarróny 100 mts 
verde y amarillo. 

Precio unitario: $ 0,437. 

Precio total: $131,10. 

Renglón N°6 

Orden de mérito: 1 ° - YLUM S.A. 

Descripción: Cable de 1x4 mm., temperatura 
máxima en el conductor 70 °C en servicio conti- 



núo y 160 °C en cortocircuito, metal: cobre elec- 
trolítico recocido, certifique normas IRAM, 100 mts 
celeste, 10 mts marrón y 100 mts verde y amari- 
llo. 

Precio unitario: $ 0,69. 

Precio total: $ 207,00. 

Renglón N°7 

Orden de mérito: 1 ° - YLUM S.A. 

Descripción: Cable subterráneo 3x2,5 mm., tem- 
peratura máxima en el conductor 70 °C en servi- 
cio continúo y 160° en cortocircuito, metal: cobre 
electrolítico recocido, certifique normas IRAM, (ce- 
leste marrón y verde y amarillo). 

Precio unitario: $ 2,64. 

Precio total: $ 264,00. 

Renglón N°8 

Orden de mérito: 1 ° - MORELEC S.A. 

Descripción: Cable subterráneo 3x4mm., tem- 
peratura máxima en el conductor 70 °C en servi- 
cio continuo y 160°C en cortocircuito, metal: co- 
bre electrolítico recocido, certifique normas IRAM, 
(celeste, marrón y verde y amarillo. 

Precio unitario: $ 3,83 

Precio total: $ 383,00. 

Renglón N°9 

Orden de mérito: 1 ° - YLUM S.A. 

Descripción: Cable tipo taller de 3x2,5 mm (ce- 
leste, marrón y verde y amarillo). 

Precio unitario: $ 1,97. 

Precio total: $591 ,00. 

Renglón N°10 

Orden de mérito: 1 o - LIENFRINK & MARX S.A. 

Descripción: Cable telefónico plano de 4 con- 
ductores x mts. 

Precio unitario: $0,192. 

Precio total: $192,00. 

Renglón N°11 

Orden de mérito: 1 °- ELECTRICIDAD CHICLA- 
NA. 

Descripción: Cable telefónico vaina polietileno, 
tipo 782-75 pares x mts. 

Precio unitario: $ 4,09. 

Precio total: $1.227,00. 

Renglón N°12 

Orden de mérito: 1 ° - YLUM S.A. 

Descripción: Cable TPR 3x2 mm. 

Precio unitario: $ 1,97. 

Precio total: $197,00. 

Renglón N°13 

Orden de mérito: 1 ° - MORELEC S.A. 

Descripción: Cable UTP Cat 5 AMP en bobina. 

Precio unitario: $ 156,00. 

Precio total: $1.560,00. 

Renglón N°14 

Orden de mérito: 1 ° - DYSEL S.R.L. 

Descripción: Cablecanal plástico de 20x20 mm. 
blanco con adhesivo, tira de 2m. 

Precio unitario: $ 1,47. 

Precio total: $147,00. 

Renglón N°15 

Orden de mérito: 1 ° - DYSEL S.R.L. 

Descripción: Cablecanal plástico de 40x30 mm 
blanco con adhesivo, tira 2 m. 

Precio unitario: $ 3,26. 

Precio total: $ 326,00. 

Renglón N°16 

Orden de mérito: 1 ° - YLUM S.A. 

Descripción: Caja rectangular de chapa para 
embutir de 5x10 cm. 

Precio unitario: $ 0,80. 

Precio total: $ 24,00. 

Renglón N°17 

Orden de mérito: 1 ° - YLUM S.A. 

Descripción: Caja telefónica plástica estanca 20 
pares. 

Precio unitario: $ 46,50. 

Precio total: $ 465,00. 

Renglón N°18 

Orden de mérito: 1 °- ELECTRICIDAD CHICLA- 
NA. 

Descripción: Caño 1" para electricidad del tipo 
semipesado. 

Precio unitario: $ 10,37. 

Precio total: $ 207,40. 

Renglón N°19 

Orden de mérito: 1 °- ELECTRICIDAD CHICLA- 
NA. 

Descripción : Caño 5/8" para electricidad del tipo 
semipesado. 

Precio unitario: $ 6,48. 

Precio total: $129,60. 

Renglón N°20 

Orden de mérito: 1 o - ELECTRÓNICA DEL 
BIANCO S.A. 

Descripción: Cinta adhesiva doble contacto x 
mts. 

Precio unitario: $ 0,53. 

Precio total: $ 53,00. 

Renglón N°21 

Orden de mérito: 1 ° - DYSEL S.R.L 

Descripción: Cinta aisladora de 20 m. (tipo Vinil 
Tape). 

Precio unitario: $ 1,60. 

Precio total: $ 64,00. 



Renglón N°22 

Orden de mérito: 1 ° - DYSEL S.R.L. 

Descripción: Cinta aisladora de tela. 

Precio unitario: $ 2,10. 

Precio total: $21 ,00. 

Renglón N°23 

Orden de mérito: 1 ° - DYSEL S.R.L. 

Descripción: Conector empalme H/H RJ1 1 . 

Precio unitario: $ 0,68. 

Precio total: $ 34,00. 

Renglón N°24 

Orden de mérito: 1 ° - DYSEL S.R.L. 

Descripción: Cordón de microteléfono retráctil 
USARJ11 2m. 

Precio unitario: $ 1,02. 

Precio total: $102,00. 

Renglón N°25 

Orden de mérito: 1 °- ELECTRICIDAD CHICLANA. 

Descripción: Desolador de estaño del tipo 
«antiestático". 

Precio unitario: $ 17,70. 

Precio total: $ 35,40. 

Renglón N°26 

Orden de mérito: 1 ° - YLUM S.A. 

Descripción: Disyuntor Diferencial 2x25 Amp con 
sensibilidad de 0,03 A. 

Precio unitario: $ 41 ,60. 

Precio total: $1.664,00. 

Renglón N°27 

Orden de mérito: 1 ° - YLUM S.A. 

Descripción: Ficha macho polarizada de 10 
Amp. 

Precio unitario: $ 1,29. 

Precio total: $ 64,50. 

Renglón N°28 

Orden de mérito: 1 ° - MORELEC S.A. 

Descripción: Jack RJ 45 Cat 5 AMP. 

Precio unitario: $ 0,41. 

Precio total: $41 ,00. 

Renglón N°29 

Orden de mérito: 1 ° - DYSEL S.R.L. 

Descripción: Lámpara incandescente de 60 W 
24 V. 

Precio unitario: $ 2,49. 

Precio total: $ 49,80. 

Renglón N°30 

Orden de mérito: 1 ° - DYSEL S.R.L. 

Descripción: Lámpara Aelo Spot 12 V 50 W. 

Precio unitario: $ 5,13. 

Precio total: $1.026,00. 

Renglón N°31 

Orden de mérito: 1 °- CAVEGO S.A. 

Descripción: Lámpara incandescente de 60 W. 
230/240 V 

Precio unitario: $ 0,56. 

Precio total: $ 280,00. 

Renglón N°32 

Orden de mérito: 1 ° - CAVEGO S.A. 

Descripción: Lámpara incandescente de 75 W 
230/240 V 

Precio unitario: $ 0,63. 

Precio total: $ 63,00. 

Renglón N°33 

Orden de mérito: 1 ° - CAVEGO S.A. 

Descripción: Lámpara de cuarzo de 1500 W. 

Precio unitario: $ 8,39. 

Precio total: $ 839,00. 

Renglón N°34 

Orden de mérito: 1 ° - DYSEL S.R.L. 

Descripción: Lámpara de cuarzo larga (1 1 .8 cm.) 
de 200 W. 

Precio unitario: $ 4,09. 

Precio total: $ 2.045,00. 

Renglón N°35 

Orden de mérito: 1 °- NÉSTOR A. MEZZADRA. 

Descripción: Lámpara de mercurio halogenado 
de 250 W color blanco. 

Precio unitario: $ 18,802. 

Precio total: $1.504,00. 

Renglón N°36 

Orden de mérito: 1 ° - CAVEGO. 

Descripción: Lámpara de mercurio halogenado 
de 80 W color blanco. 

Precio unitario: $ 51 ,42. 

Precio total: $2.571 ,00. 

Renglón N°37 

Orden de mérito: 1 °- NÉSTOR A. MEZZADRA. 

Descripción: Lámpara dicroica 12V 50 W. 

Precio unitario: $ 1,72. 

Precio total: $172,00. 

Renglón N°38 

Orden de mérito: 1 ° - CAVEGO S.A. 

Descripción: Lámpara mezcladora de 250 W. 

Precio unitario: $ 9,98. 

Precio total: $1.497,00. 

Renglón N°39 

Orden de mérito: 1 °- NÉSTOR A. MEZZADRA. 

Descripción: Lámpara vela balón de 60 W. 

Precio unitario: $ 1,25. 

Precio total: $ 375,00. 

Renglón N°40 

Orden de mérito: 1 ° - DYSEL S.R.L. 

Descripción: Lámpara vela miñón de 40 W. 

Precio unitario: $ 0,85. 



Precio total: $ 255,00. 

Renglón N°41 

Orden de mérito: 1 ° - DYSEL S.R.L. 

Descripción: Linterna 2 pilas AA con cubierta 
de goma. 

Precio unitario: $ 10,90. 

Precio total: $ 32,70. 

Renglón N°42 

Orden de mérito: 1 ° - MORELEC S.A. 

Descripción: Linterna halógena dos elementos 
para pilas D 1 ,5 v. 

Precio unitario: $ 39,00. 

Precio total: $ 780,00. 

Renglón N°43 

Orden de mérito: 1 °- Fracasado por precio in- 
conveniente. 

Descripción: Luminaria tipo portátil 24 V 

Renglón N°44 

Orden de mérito: 1 ° - DYSEL S.R.L. 

Descripción: Luminarias autónomas de emer- 
gencia 20 W. 

Precio unitario: $ 53,23. 

Precio total: $ 7.984,50. 

Renglón N°45 

Descripción: Luminarias tubos 2x36 W con lo- 
uver. 

Se deja sin efecto el renglón por no persistir la 
necesidad de la adquisición (fs. 386). 

Renglón N°46 

Desierto. 

Descripción: Monitor de cuatro gases. 

Renglón N°47 

Orden de mérito: 1 ° - NÉSTOR A. MEZZA- 
DRA. 

Descripción: Pilas AA 1 ,5 V 

Precio unitario: $ 0,73. 

Precio total: $ 29,20. 

Renglón N°48 

Orden de mérito: 1 ° - YLUM S.A. 

Descripción: Pilas CR 2032. 

Precio unitario: $ 1,74. 

Precio total: $ 34,80. 

Renglón N°49 

Orden de mérito: 1 °- NÉSTOR A. MEZZADRA. 

Descripción: Pilas D 1 ,5 V. 

Precio unitario: $ 3,25. 

Precio total: $195,00. 

Renglón N°50 

Orden de mérito: 1 ° - DYSEL S.R.L. 

Descripción: Pinza amperométrica con capaci- 
dad para medir corrientes de hasta 200 A. 

Precio unitario: $ 40,53. 

Precio total: $162,12. 

Renglón N°51 

Orden de mérito: 1 ° - DYSEL S.R.L. 

Descripción: Plug RJ 11. 

Precio unitario: $ 0,08. 

Precio total: $ 80,00. 

Renglón N°52 

Orden de mérito: 1 °- NÉSTOR A. MEZZADRA. 

Descripción: Plug RJ 45 Cat 5 Amp. 

Precio unitario: $ 1,22. 

Precio total: $1.220,00. 

Renglón N°53 

Orden de mérito: 1 ° - DYSEL S.R.L. 

Descripción: Punto modulador 10 Amp del tipo 
Siglo XXI. 

Precio unitario: $ 2,18. 

Precio total: $109,00. 

Renglón N°54 

Orden de mérito: 1 °- NÉSTOR A. MEZZADRA. 

Descripción: Roseta exterior 2 RJ 45 Amp. 

Precio unitario: $ 7,98. 

Precio total: $ 399,00. 

Renglón N°55 

Orden de mérito: 1 °- NÉSTOR A. MEZZADRA. 

Descripción: Roseta exterior RJ 1 1 con adhesivo. 

Precio unitario: $ 0,95. 

Precio total: $190,00. 

Renglón N°56 

Orden de mérito: 1 ° - MORELEC S.A. 

Descripción: Soldador de estaño punta fina 30 
W 220 V 

Precio unitario: $ 8,10. 

Precio total: $ 16,20. 

Renglón N°57 

Orden de mérito: 1 o - ELECTRÓNICA DEL 
BIANCO S.A. 

Descripción : Soldador eléctrico de 1 00 W 200V 

Precio unitario: $ 59,75. 

Precio total: $119,50. 

Renglón N°58 

Orden de mérito: 1 ° - MORELEC S.A. 

Descripción: Soldador eléctrico para plaqueta 
de 45 W 220 V. 

Precio unitario: $ 8,70. 

Precio total: $ 17,40. 

Renglón N°59 

Orden de mérito: 1 ° - DYSEL S.R.L. 

Descripción: Tapa dos tomas blanca del tipo si- 
glo XXI. 

Precio unitario: $ 1,30. 

Precio total: $ 65,00. 

Renglón N°60 
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Descripción: Telémetro, rango de medición 30 
cm. A 19 m., precisión +/- 30 mm., visor incorpo- 
rado y nivel tubular. 

Desierto. 

Renglón N°61 

Orden de mérito: 1 ° - YLUM S.A. 

Descripción: Termomagnética 2x16 Amp. con 
capacidad de apertura de 3KA. 

Precio unitario: $ 6,82. 

Precio total: $ 272,80. 

Renglón N°62 

Orden de mérito: 1 ° - YLUM S.A. 

Descripción: Termomagnética 2x25 Amp. con 
capacidad de apertura de 3KA. 

Precio unitario: $ 6,82. 

Precio total: $ 272,80. 

Renglón N°63 

Orden de mérito: 1 ° - YLUM S.A. 

Descripción: Termomagnética 2x63 Amp. con 
capacidad de apertura de 3KA. 

Precio unitario: $ 6,82. 

Precio total: $34,10. 

Renglón N°64 

Orden de mérito: 1 ° - DYSEL S.R.L. 

Descripción : Tester con : Voltímetro para corrien- 
te continua y alterna, amperímetro y ohmetro. 

Precio unitario: $ 14,83. 

Precio total: $ 59,32. 

Renglón N°65 

Orden de mérito: 1 ° - DYSEL S.R.L. 

Descripción: Toma modular 40 Amp del tipo Si- 
glo XXI. 

Precio unitario: $ 3,52. 

Precio total: $176,00. 

Renglón N°66 

Orden de mérito: 1 ° - MORELEC S.A. 

Descripción: Transformador 230-24 V. Mínimo 
de 3A o 60 W. 

Precio unitario: $21 ,00. 

Precio total: $126,00. 

Renglón N°67 

Orden de mérito: 1 ° - DYSEL S.R.L. 

Descripción: Transformador electrónico 220 V/ 
1 2 V de 70 W. 

Precio unitario: $ 8,02. 

Precio total: $401,00. 

Renglón N°68 

Orden de mérito: 1 o - NÉSTOR A. MEZZADRA 
Alternativa A. 

Descripción: Tubos fluorescentes de 36 W. 

Precio unitario: $ 2,05. 

Precio total: $ 2.665,00. 

Renglón N°69 

Orden de mérito: 1 ° - DYSEL S.R.L. 

Descripción: Unical 100x50 mm. PVC Blanco. 

Precio unitario: $ 8,41. 

Precio total: $ 420,50. 

Renglón N°70 

Orden de mérito: 1 ° - MORELEC S.A. 

Descripción: Curva plana para unicanal 1 00x50 
mm, PVC Blanco. 

Precio unitario: $ 8,15. 

Precio total: $163,00. 

Renglón N°71 

Orden de mérito: 1 °- ELECTRICIDAD CHICLANA. 

Descripción: Unicanal tapa termina para unica- 
nal 100x50mm, PVC Blanco. 

Precio unitario: $ 2,69. 

Precio total: $ 53,80. 

Renglón N°72 

Descripción: Valija de fibra tapa dura para he- 
rramientas 45x35x15. 

Fracasada por precio inconveniente. 

Renglón N°73 

Orden de mérito: 1 °- CAVEGO S.A. 

Descripción: Zapatillas con cable de 6 bocas 
combinadas para un total de 2500 W. 

Precio unitario: $ 11,79. 

Precio total: $ 2.947,50. 

Renglón N°74 

Orden de mérito: 1 ° - MORELEC S.A. 

Descripción: Zapatillas sin cable de 6 bocas 
combinadas para un total de 2500 W. 

Precio unitario: $ 8,10. 

Precio total: $ 2.025,00. 

Renglón N°75 

Orden de mérito: 1 ° - DYSEL S.R.L. 

Descripción: Zócalo combinado para tubo fluo- 
rescente de 36 W. 

Precio unitario: $ 0,88. 

Precio total: $ 88,00. 

Renglón N°76 

Orden de mérito: 1 ° - MORELEC S.A. 

Descripción: Zócalo para lámpara de cuarzo de 
1 500 W. 

Precio unitario: $ 4,20. 

Precio total: $ 84,00. 

Renglón N°77 

Orden de mérito: 1 ° - DYSEL S.R.L. 

Descripción: Zócalo simple para tubo fluores- 
cente de 36 W. 

Precio unitario: $ 0,67. 

Precio total: $ 67,00. 

Renglón N°78 



Descripción: Lámpara de escritorio metálica 
para dos lámparas incandescentes 60 W, porta- 
lámparas cerámicos, acabado cromado. 

Orden de mérito: 1 ° Fracasado por precio in- 
conveniente. 

Observaciones Generales 

LAS CANGURITAS S.A. retira la oferta (fs. ). 

NÉSTOR MEZZADRA retira las ofertas de los 
renglones 73 y 74 (fs. ). 

CAVEGO SA retira las ofertas de los renglones 
2 (alternativa 5, 6, 7, 8, 9 y 45 (fs. 387). 

Consulta del expediente: Av. Santa Fe 1548, 
2 o Piso (frente), CP 1060, Capital Federal. Por 
el término de 5 (cinco) días a partir de la pre- 
sente publicación, de 10:00 a 13:00 y 14:00 a 
17:00 hs. 

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
de este procedimiento podrá ser consultado en el 
sitio Web de la Oficina Nacional de Contratacio- 
nes, www.onc.mecon.gov.ar, accediendo al Link 
Transparencia. 

e. 28/1 0/2005 N ° 495.708 v. 28/1 0/2005 



MINISTERIO DE ECONOMÍA 
Y PRODUCCIÓN 
COMISIÓN EVALUADORA 
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 50003/2005 
DICTAMEN DE EVALUACIÓN N° 9002/2005 
Expediente S01 :0340748/2004 

Objeto: Contratación de un servicio de inspec- 
ción, control, prueba hidráulica y recarga de ma- 
tafuegos en las calles del edificio Alsina 470, Edi- 
ficio Carlos Calvo 1 90 y edificio Gral. José G. Arti- 
gas 1556C.A.B.A. 

Destino: Ministerio de Economía y Producción - 
Dirección Nacional de Normalización Patrimonial. 

Consulta del expediente: Dirección General de 
Administración Dirección Compras y Contratacio- 
nes, H.Yrigoyen 250, Piso 7°, Oficina 710, Capital 
Federal. Horario: De 10 a 16 horas. 

METALÚRGICA LARRAUDE S.A. 

Renglón: 1 

Precio Unitario: $ 41 ,22 

Precio Total: $ 164,88 

Renglón: 2 

Precio Unitario: $ 66,02 

Precio Total: $66,02 

Renglón: 3 

Precio Unitario: $41 ,22 

Precio Total: $4.328,10 

Renglón: 4 

Precio Unitario: $ 67,56 

Precio Total: $270,24 

Renglón: 5 

Precio Unitario: $51,14 

Precio Total: $971 ,66 

Renglón: 6 

Precio Unitario: $ 37,50 

Precio Total: $37,50 

Renglón: 7 

Precio Unitario: $ 47,42 

Precio Total: $47,42 

Renglón: 8 

Precio Unitario: $ 47,42 

Precio Total: $995,82 

Renglón: 10 

Precio Unitario: $ 15,00 

Precio Total: $60,00 

Renglón: 11 

Precio Unitario: $41 ,22 

Precio Total: $5.070,06 

Renglón 13 

Precio Unitario: $ 41 ,22 

Precio Total: $535,86 

Renglón: 15 

Precio Unitario: $7,00 

Precio Total: $91 ,00 

Total de la Oferta: $ 12.638,56. 

PREMIER PLUS S.R.L. 

Renglón: 9 

Precio Unitario: $2,00 

Precio Total: $31 2,00 

Renglón: 14 

Precio Unitario $ 2,00 

Precio Total: $26,00 

Total de la oferta: $ 338,00 

MOZART S.R.L. 

Renglón: 12 

Precio Unitario: $2,50; 

Precio Total: $307,50 

Total de la oferta: $ 307,50 

Total Adjudicado $ 13.284,06 (son pesos cien- 
to trece mil doscientos ochenta y cuatro con 06/ 
100). 

e. 28/1 0/2005 N ° 495.71 9 v. 28/1 0/2005 



MINISTERIO DE ECONOMÍA 

Y PRODUCCIÓN 

ADMINISTRACIÓN FEDERAL 

DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS 

DIRECCIÓN REGIONAL ADUANERA 

POSADAS 

LICITACIÓN PUBLICA N° 05/2005 

Ejercicio: 2005 

Expediente N ° 1 -254777-2005 

Objeto: Servicio de fotocopiado directo para Di- 
rección Regional Aduanera Posadas y para las 
Aduanas de Paso de los Libres, Posadas, Iguazú, 
Bernardo de Irigoyen, Clorinda, San Javier, Santo 
Tomé, Barranqueras, Corrientes, Formosay Obe- 
rá. 

Oferente evaluado: VÍCTOR HUGO GHIBERTO. 

Renglón preadjudicado: 1 a 12. 

Precio unitario: 0,073. 

Precio total: 119.136,00. 

Son pesos: ciento diecinueve mil ciento treinta 
y seis. 

Observaciones Generales: 

Acta de Evaluación 16/05 - Comisión Evalua- 
dora de Región Aduanera Posadas. 

e. 28/1 0/2005 N ° 495.786 v. 28/1 0/2005 



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE APOYO LOGISTICO 
LICITACIÓN PUBLICA N°19/2005 
DICTAMEN DE EVALUACIÓN N° 66/2005 
Expediente N ° E-1 471 8-2005 

Objeto: Adquisición de 21 0.000 guardapolvos. 

Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Renglón N°1 

Descripción: 39.226 Guardapolvos, talle 6, se- 
gún Pliego de Bases y Condiciones y Protocolo. 

Ofertas desestimadas en el presente renglón: 

Oferente N°2: PIEDRAS MORAS S.A. 

Fundamento: Por no presentar muestras para 
la marca cotizada según punto 5° del Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares. 

Oferente N°6: FABRIL COMPANY S.A. 

Fundamento: Por no consignar marca para los 
productos cotizados según punto 4 "del Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares. 

En lo concerniente a su oferta alternativa, se- 
gún Informe Técnico del Instituto Nacional de Tec- 
nología Industrial INTI (Orden de Trabajo N° 
28.194) de fs. 784/795. 

Oferente N°7: M.F. UNIFORMES S.R.L. 

Fundamento: En lo concerniente a su oferta al- 
ternativa (muestra "B"), según Informe Técnico del 
Instituto Nacional de Tecnología Industrial INTI 
(Orden de Trabajo N ° 28.1 97) de fs. 857/882. 

Orden de mérito: PRIMERO. 

Oferente N°9: MARIANA S.A. 

Fundamento: Por menor precio. 

Cantidad: 39.226 unidades. 

Observaciones: Según Informe Técnico del Ins- 
tituto Nacional de Tecnología Industrial INTI (Or- 
den de Trabajo N° 28. 191) de fs. 732/748. 

Precio unitario: $ 1 1 ,49. 

Monto total preadjudicado: $ 450.706,74. 

Orden de mérito: SEGUNDO 

Oferente N° 3: GUARDAPOLVOS ARGENTI- 
NOS DE SAN JUAN S.A. 

Fundamento: Siguiente oferta de menor precio 
valedera 

Cantidad: Parcial por 9.807 unidades 

Observaciones: Según Informe Técnico del Ins- 
tituto Nacional de Tecnología Industrial INTI Or- 
den de Trabajo N ° 28. 1 95) de fs. 796/809. 

Precio unitario: $16,95. 

Monto total del renglón: $ 166.228,65. 

Orden de mérito: TERCERO 

Oferente N° 1 : PLAYTIME SAN LUIS S.A. 

Fundamento: Siguiente oferta de menor precio 
valedera 

Cantidad: Parcial por 9.807 unidades 

Observaciones: Según Informe Técnico del Ins- 
tituto Nacional de Tecnología Industrial INTI (Or- 
den de Trabajo N ° 28. 1 98) de fs. 749/760. 

Precio unitario: $ 16,97. 

Monto total del renglón: $ 166.424,79. 

Orden de mérito: CUARTO 

Oferente N°5: ANNIKIAN E HIJOS S.A.I.C. 

Fundamento: Siguiente oferta de menor precio 
valedera 

Cantidad: Parcial por 9.807 unidades 

Observaciones: Según Informe Técnico del Ins- 
tituto Nacional de Tecnología Industrial INTI (Or- 
den de Trabajo N° 28. 192) de fs. 761/775. 

Precio unitario: $16,99. 

Monto total del 

Renglón: $166.620,93. 



Orden de mérito: QUINTO 

Oferente N° 7: M. F. UNIFORMES S.R.L. 

Fundamento: Siguiente oferta de menor precio 
valedera 

Cantidad: Parcial por 9.807 unidades 

Observaciones: Para la muestra "A", según In- 
forme Técnico del Instituto Nacional de Tecnolo- 
gía Industrial INTI (Orden de Trabajo N° 28.197) 
de fs. 857/882. 

Precio unitario: $17,02. 

Monto total del Renglón: $ 166.915,14. 

Orden de mérito: SEXTO 

Oferente N° 4: GUARDAPOLVOS ARGENTI- 
NOS S.R.L. 

Fundamento: Siguiente oferta de menor precio 
valedera 

Cantidad: Parcial por 9.807 unidades 

Observaciones: Según Informe Técnico del Ins- 
tituto Nacional de Tecnología Industrial INTI (Or- 
den de Trabajo N ° 28. 1 96) de fs. 826/841 . 

Precio unitario: $ 17,05. 

Monto total del renglón: $ 167.209,35.- 

Renglón N°2 

Descripción: 37.588 Guardapolvos, talle 8, se- 
gún Pliego de Bases y Condiciones y protocolo. 

Ofertas desestimadas en el presente renglón: 

Oferente N°2: PIEDRAS MORAS S.A. 

Fundamento: Por no presentar Muestras para 
la marca cotizada según punto 5° del Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares. 

Oferente N°6: FABRIL COMPANY S.A. 

Fundamento: Por no consignar marca para los 
productos cotizados según punto 4 "del Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares. 

En lo concerniente a su oferta alternativa, se- 
gún Informe Técnico del Instituto Nacional de Tec- 
nología Industrial INTI (Orden de Trabajo N° 
28.194) de fs. 784/795. 

Oferente N°7: M.F. UNIFORMES S.R.L. 

Fundamento: En lo concerniente a su oferta al- 
ternativa (muestra "B"), según Informe Técnico del 
Instituto Nacional de Tecnología Industrial INTI 
(Orden de Trabajo N ° 28.1 97) de fs. 857/882. 

Orden de mérito: PRIMERO 

Oferente N°9: MARIANA S.A. 

Fundamento: Por menor precio. 

Cantidad: 37.588 unidades. 

Observaciones: Según Informe Técnico del Ins- 
tituto Nacional de Tecnología Industrial INTI (Or- 
den de Trabajo N° 28. 191) de fs. 732/748. 

Precio unitario: $ 12,93. 

Monto total preadjudicado: $ 486.012,84. 

Orden de mérito: SEGUNDO 

Oferente N°8: 12 DE OCTUBRE S.A. 

Fundamento: Siguiente oferta de menor precio 
valedera 

Cantidad: Parcial por 9.397 unidades. 

Observaciones: Según Informe Técnico del Ins- 
tituto Nacional de Tecnología Industrial INTI (Or- 
den de trabajo N ° 28.1 99) de fs. 842/856. 

Precio unitario: $ 17,40. 

Monto total del renglón: : $ 163.507,80. 

Orden de mérito: TERCERO 

Oferente N° 1 : PLAYTIME SAN LUIS S.A. 

Fundamento: Siguiente oferta de menor precio 
valedera 

Cantidad: Parcial por 9.397 unidades. 

Observaciones: Según Informe Técnico del Ins- 
tituto Nacional de Tecnología Industrial INTI (Or- 
den de Trabajo N ° 28. 1 98) de fs. 749/760. 

Precio unitario: $ 17,43. 

Monto total del renglón: $ 163.789,71. 

Orden de mérito: CUARTO 

Oferente N° 7: M. F. UNIFORMES S.R.L. 

Fundamento: Siguiente oferta de menor precio 
valedera 

Cantidad: Parcial por 9.397 unidades 

Observaciones: Para la muestra "A", según In- 
forme Técnico del Instituto Nacional de Tecnolo- 
gía Industrial INTI (Orden de Trabajo N° 28.197) 
de fs. 857/882. 

Precio unitario: $ 17,45. 

Monto total del Renglón: $ 163.977,65. 

Orden de mérito: QUINTO 

Oferente N° 3: GUARDAPOLVOS ARGENTI- 
NOS DE SAN JUAN S.A. 

Fundamento: Siguiente oferta de menor precio 
valedera 

Cantidad: Parcial por 9.397 unidades 

Observaciones: Según Informe Técnico del Ins- 
tituto Nacional de Tecnología 

Industrial INTI (Orden de Trabajo N° 28. 195) de 
fs. 796/809. 

Precio unitario: $ 17,46. 

Monto total del renglón: $ 164.071,62. 

Orden de mérito: SEXTO 

Oferente N° 4: GUARDAPOLVOS ARGENTI- 
NOS S.R.L. 

Fundamento: Siguiente oferta de menor precio 
valedera 

Cantidad: Parcial por 9.397 unidades 

Observaciones: Según Informe Técnico del Ins- 
tituto Nacional de Tecnología Industrial INTI (Or- 
den de trabajo N° 28.1 96) de fs. 826/841. 
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Precio unitario: $ 17,50. 

Monto total del renglón: $ 164.447,50. 

Renglón N°3 

Descripción: 35.661 Guardapolvos, talle 10, 
según Pliego de Bases y Condiciones Protocolo. 

Ofertas desestimadas en el presente renglón: 

Oferente N°2: PIEDRAS MORAS S.A. 

Fundamento: Por no presentar Muestras para 
la marca cotizada según punto 5°- del Pliego de 
Bases Condiciones Particulares. 

Orden de mérito: PRIMERO 

Oferente N°9: MARIANA S.A. 

Fundamento: Por menor precio 

Cantidad parcial: 17.831 unidades 

Observaciones: Según Informe Técnico del Ins- 
tituto Nacional de Tecnología Industrial INTI (Or- 
den de Trabajo N° 28.1 91) de fs. 732/748. 

Precio unitario: $ 14,92. 

Monto total preadjudicado: $ 266.038,52. 

Orden de mérito: SEGUNDO 

Oferente N° 1 : PLAYTIME SAN LUIS S.A. 

Fundamento: Siguiente oferta de menor precio 
valedera 

Cantidad: Parcial por 8.916 unidades 

Observaciones: Según Informe Técnico del Ins- 
tituto Nacional de Tecnología Industrial INTI (Or- 
den de Trabajo N° 28.1 98) de fs. 749/760. 

Precio unitario: $ 17,89. 

Monto total preadjudicado: $ 159.507,24 

Orden de mérito: TERCERO 

Oferente N°5: ANNIKIAN e Hijos S.A.I.C. 

Fundamento: Siguiente oferta de menor precio 
valedera 

Cantidad: Parcial por 8.914 unidades 

Observaciones: Según Informe Técnico del Ins- 
tituto Nacional de Tecnología Industrial INTI (Or- 
den de Trabajo N° 28.1 92) de fs. 761/775. 

Precio unitario:! 17,92. 

Monto total preadjudicado: $ 159.738,88. 

Orden de mérito: CUARTO 

Oferente N° 3: GUARDAPOLVOS ARGENTI- 
NOS DE SAN JUAN S.A. 

Fundamento: Siguiente oferta de menor precio 
valedera 

Cantidad: Parcial por 8.91 6 unidades. 

Observaciones: Según Informe Técnico del Ins- 
tituto Nacional de Tecnología Industrial INTI (Or- 
den de Trabajo N° 28.1 95) de fs. 796/809. 

Precio unitario: $ 17,97. 

Monto total del renglón: $ 160.220,52. 

Orden de mérito: QUINTO 

Oferente N ° 8: 1 2 DE OCTUBRE S.A. 

Fundamento: Siguiente oferta de menor precio 
valedera 

Cantidad parcial: Parcial por 8.91 6 unidades. 

Observaciones: Según Informe Técnico del Ins- 
tituto Nacional de Tecnología Industrial INTI (Or- 
den de Trabajo N° 28.1 99) de fs. 842/856. 

Precio unitario: $17,99. 

Monto total del renglón: $ 160.398,84. 

Orden de mérito: SEXTO 

Oferente N° 4: GUARDAPOLVOS ARGENTI- 
NOS S.R.L. 

Fundamento: Siguiente oferta de menor precio 
valedera 

Cantidad: Parcial por 8.916 unidades 

Observaciones: Según Informe Técnico del Ins- 
tituto Nacional de Tecnología Industrial INTI (Or- 
den de Trabajo N ° 28.1 96) de fs. 826/841 . 

Precio unitario: $ 18. 

Monto total del renglón: $ 160.488. 

Renglón N°4 

Descripción: 34.611 Guardapolvos, talle 12, 
según Pliego de Bases y Condiciones y Protoco- 
lo. 

Ofertas desestimadas en el presente renglón: 

Oferente N°2: PIEDRAS MORAS S.A. 

Fundamento: Por no presentar Muestras para 
la marca cotizada según punto 5° del Pliego de 
Bases Condiciones Particulares. 

Oferente N°7: M.F. UNIFORMES S.R.L. 

Fundamento: En lo concerniente a su oferta al- 
ternativa (muestra "B"), según Informe Técnico del 
Instituto Nacional de Tecnología Industrial INTI 
(Orden de Trabajo N ° 28.1 97) de fs. 857/882. 

Orden de Mérito: 

Orden de mérito: PRIMERO 

Oferente N°9: MARIANA S.A. 

Fundamento: Por menor precio. 

Cantidad: Parcial por 25.959 unidades. 

Observaciones: Según Informe Técnico del Ins- 
tituto Nacional de Tecnología Industrial INTI (Or- 
den de Trabajo N° 28.1 91) de fs. 732/748. 

Precio unitario: $ 15,38. 

Precio total preadjudicado: $ 399.249,42. 

Orden de mérito: SEGUNDO 

Oferente N°5: ANNIKIAN e Hijos S.A.I.C. 

Fundamento: Siguiente oferta de menor precio 
valedera 

Cantidad: Parcial por 8.652 unidades 

Observaciones: Según Informe Técnico del Ins- 
tituto Nacional de Tecnología Industrial INTI (Or- 
den de Trabajo N° 28.1 92) de fs. 761/775. 

Precio unitario: $ 18,85. 



Precio total preadjudicado: $ 163.090,20. 

Orden de mérito: TERCERO 

Oferente N° 7: M. F. UNIFORMES S.R.L. 

Fundamento: Siguiente oferta de menor precio 
valedera 

Cantidad: Parcial por 8.653 unidades 

Observaciones: Para la muestra "A", según In- 
forme Técnico del Instituto Nacional de Tecnolo- 
gía Industrial INTI (Orden de Trabajo N° 28.197) 
de fs. 857/882. 

Precio unitario: $ 18,87. 

Monto total del renglón: $ 163.282,11. 

Orden de mérito: CUARTO 

Oferente N°8: 12 DE OCTUBRE S.A. 

Fundamento: Siguiente oferta de menor precio 
valedera 

Cantidad: Parcial por 8.653 unidades. 

Observaciones: Según Informe Técnico del Ins- 
tituto Nacional de Tecnología Industrial INTI (Or- 
den de Trabajo N° 28.1 99) de fs. 842/856. 

Precio unitario: $ 18,89. 

Monto total del renglón: $ 163.455,17 

Orden de mérito: QUINTO 

Oferente N° 1 : PLAYTIME SAN LUIS S.A. 

Fundamento: Siguiente oferta de menor precio 
valedera 

Cantidad: Parcial por 8.653 unidades 

Observaciones: Según Informe Técnico del Ins- 
tituto Nacional de Tecnología Industrial INTI (Or- 
den de Trabajo N° 28.1 98) de fs. 749/760. 

Precio unitario: $ 18,92. 

Monto total del renglón: $ 163.714,76. 

Orden de mérito: SEXTO 

Oferente N° 4: GUARDAPOLVOS ARGENTI- 
NOS S.R.L. 

Fundamento: Siguiente oferta de menor precio 
valedera. 

Cantidad: Parcial por 8.653 unidades 

Observaciones: Según Informe Técnico del Ins- 
tituto Nacional de Tecnología Industrial INTI (Or- 
den de Trabajo N ° 28.1 96) de fs. 826/841 . 

Precio unitario: $ 18,95. 

Monto total del renglón: $ 163.974,35. 

Renglón N°5 

Descripción: 32.159, Guardapolvos, talle 14, 
según Pliego de Bases y Condiciones y Protoco- 
lo. 

Ofertas desestimadas en el presente renglón: 

Oferente N°2: PIEDRAS MORAS S.A. 

Fundamento: Por no presentar Muestras para 
la marca cotizada según punto 5° del Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares. 

Oferente N°7: M.F. UNIFORMES S.R.L. 

Fundamento: En lo concerniente a su oferta al- 
ternativa (muestra "B"), según Informe 

Técnico del Instituto Nacional de Tecnología In- 
dustrial INTI (Orden de Trabajo N° 28.1 97) de fs. 
857/882. 

Orden de mérito: PRIMERO 

Oferente N°9: MARIANA S.A. 

Fundamento: Por menor precio. 

Cantidad: Parcial por 8.040 unidades 

Observaciones: Según Informe Técnico del Ins- 
tituto Nacional de Tecnología Industrial INTI (Or- 
den de Trabajo N° 28.1 91) de fs. 732/748. 

Precio unitario: $ 15,47. 

Precio total preadjudicado: $ 124.378,80. 

Orden de mérito: SEGUNDO 

Oferente N° 7: M. F. UNIFORMES S.R.L. 

Fundamento: Siguiente oferta de menor precio 
valedera 

Cantidad: Parcial por 8.040 unidades 

Observaciones: Para la muestra "A", según In- 
forme Técnico del Instituto Nacional de Tecnolo- 
gía Industrial INTI (Orden de Trabajo N° 28.197) 
de fs. 857/882. 

Precio unitario: $ 19,85. 

Precio total preadjudicado: $ 159.594. 

Orden de mérito: TERCERO 

Oferente N°3: GUARDAPOLVOS ARGENTINOS 
DE SAN JUAN S.A. 

Fundamento: Siguiente oferta de menor precio 
valedera 

Cantidad: Parcial por 8.040 unidades 

Observaciones: Según Informe Técnico del Ins- 
tituto Nacional de Tecnología Industrial INTI (Or- 
den de Trabajo N° 28.1 95) de fs. 796/809. 

Precio unitario: $ 19,87. 

Precio total preadjudicado: $ 159.754,80. 

Orden de mérito: CUARTO 

Oferente N°8: 12 DE OCTUBRE S.A. 

Fundamento: Siguiente oferta de menor precio 
valedera 

Cantidad: Parcial por 8.039 unidades 

Observaciones: Según Informe Técnico del 
Instituto Nacional de Tecnología Industrial 
INTI (Orden de Trabajo N ° 28.1 99) de fs. 842/ 
856. 

Precio unitario: $ 19,90. 

Precio total preadjudicado: $ 159.976,10. 

Orden de mérito: QUINTO 

Oferente N° 5: ANNIKIAN e Hijos S.A. 

Fundamento: Siguiente oferta de menor precio 
valedera 



Cantidad parcial: Parcial por 8.040 unidades 

Observaciones: Según Informe Técnico del Ins- 
tituto Nacional de Tecnología 

Industrial INTI (Orden de Trabajo N° 28. 192) de 
fs. 761/775. 

Precio unitario: $ 19,94. 

Precio total del renglón: $ 160.317,60. 

Orden de mérito: SEXTO 

Oferente N° 4: GUARDAPOLVOS ARGENTI- 
NOS S.R.L. 

Fundamento: Siguiente oferta de menor precio 
valedera 

Cantidad: Parcial por 8.040 unidades 

Observaciones: Según Informe Técnico del Ins- 
tituto Nacional de Tecnología Industrial INTI (Or- 
den de Trabajo N ° 28. 1 96) de fs. 826/841 . 

Precio unitario: $ 19,95. 

Monto total del renglón: $ 160.398. 

Renglón N°6 

Descripción: 30.755 Guardapolvos, talle 16, 
según Pliego de Bases y Condiciones y Protoco- 
lo. 

Ofertas desestimadas en el presente renglón: 

Oferente N°2: PIEDRAS MORAS S.A. 

Fundamento: Por no presentar Muestras para 
la marca cotizada según punto 5 o del 

Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

Oferente N°5: ANNIKIAN e Hijos S.A.I.C. 

Fundamento: Por no considerar aptas las mues- 
tras presentadas para el talle 16, según Informe 
Técnico del Instituto Nacional de Tecnología In- 
dustrial INTI (Orden de Trabajo N° 28.1 92) de fs. 
761/775. 

Oferente N°7: M.F. UNIFORMES S.R.L. 

Fundamento: En lo concerniente a su oferta al- 
ternativa (muestra "B"), según Informe Téc- 
nico del Instituto Nacional de Tecnología Indus- 
trial INTI (Orden de Trabajo N° 28. 197) de fs. 857/ 
882. 

Orden de mérito: PRIMERO 

Oferente N°9: MARIANA S.A. 

Fundamento: Por menor precio 

Cantidad: 30.755 unidades 

Observaciones: Según Informe Técnico del Ins- 
tituto Nacional de Tecnología Industrial INTI (Or- 
den de Trabajo N° 28. 191) de fs. 732/748. 



Precio unitario: $ 16,45. 

Precio total preadjudicado: $ 505.919,75. 

Orden de mérito: SEGUNDO 

Oferente N° 3: GUARDAPOLVOS ARGENTI- 
NOS DE SAN JUAN S.A. 

Fundamento: Siguiente oferta de menor precio 
valedera 

Cantidad: Parcial por 7.689 unidades 

Observaciones: Según Informe Técnico del Ins- 
tituto Nacional de Tecnología Industrial INTI (Or- 
den de Trabajo N ° 28. 1 95) de fs. 796/809. 

Precio unitario: $ 20,85. 

Precio total del renglón: $ 160.315,65. 

Orden de mérito: TERCERO 

Oferente N°8: 12 DE OCTUBRE S.A. 

Fundamento: Siguiente oferta de menor precio 
valedera 

Cantidad parcial: Parcial por 7.689 unidades 

Observaciones: Según Informe Técnico del Ins- 
tituto Nacional de Tecnología Industrial INTI (Or- 
den de Trabajo N ° 28. 1 99) de fs. 842/856. 

Precio unitario: $ 20,87. 

Precio total del renglón: $ 160.469,43. 

Orden de mérito: CUARTO 

Oferente N° 7: M. F. UNIFORMES S.R.L. 

Fundamento: Siguiente oferta de menor precio 
valedera 

Cantidad parcial: Parcial por 7.689 unidades 

Observaciones: Para la muestra "A", según In- 
forme Técnico del Instituto Nacional de Tecnolo- 
gía Industrial INTI (Orden de Trabajo N° 28.197) 
de fs. 857/882. 

Precio unitario: $ 20,90. 

Precio total preadjudicado: $ 160.700,10. 

Orden de mérito: QUINTO 

Oferente N° 4: GUARDAPOLVOS ARGENTI- 
NOS S.R.L. 

Fundamento: Siguiente oferta de menor precio 
valedera 

Cantidad: Parcial por 7.689 unidades 

Observaciones: Según Informe Técnico del Ins- 
tituto Nacional de Tecnología Industrial INTI (Or- 
den de Trabajo N° 28.1 96) de fs. 826/841 . 

Precio unitario: $ 20,95. 

Monto total del renglón: $ 161.084,55. 
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